గన్‌ అక్రమ ఆస్తుల వివాదం చిలికి 

లౌ చిలికి గాలివానగా మారుతున్నది. 

కొత్త కొత్త మలుపులు తిరుగుతున్నది. దాని 

ప్రయాణం ఎటో, గమ్యం ఎక్కడో ఎవరికీ అర్ధం 

కావడం లేదు. ఎవరికి తోచిన అంచనాలు వారు 

వేసుకోవడం, ఎవరికి నచ్చిన వాదనలు వారు 

చేసుకోవడం తప్ప ఒక స్పష్టమైన అవగాహన 
రావడం లేదు. 


హైకోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న తీరు, 
సుప్రీంకోర్టు ఇచ్చిన ఆదేశాలు, సిబిఐ దర్యాప్తు 
వెళ్తున్న లోతులు చూస్తే మాత్రం జగన్‌ ఒక పద్మ 
వ్యూహంలో చిక్కుకున్నాడనే భావన గల్లుతున్నది. 
జస్టిస్‌ కపాడియా సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయ 
మూర్తి అయిన నాటి నుంచి రాజకీయ అవినీతికి 
చేటుకాలం దాపురించింది. ప్రభుత్వంలో కానీ, 
పారిశామిక రంగంలో కానీ, సమాజంలో కానీ 
ఎంత పెద్దవాళ్లయినా అవినీతికి పాల్పడితే జైలు 
వూచలు లెక్క పెట్టక తప్పని పరిస్థితి సృష్టించా 
రాయన. అది వరకు రాజకీయవాదుల చేతిలో 
కీలుబొమ్మ వలె నడిచిన సిబిఐని కూడా దారికి 


ఉగ్రవాదం కంటే 
అవినీజే ప్రమాదకరం 


= -పంన్రబాయ = 


మీరు గ్రేట్‌సార్‌! పరోక్షంగా చాలా 
మందికి కనువిప్పు కల్గిస్తున్నారు. 


సంపుటి: 82 * సంచిక:30 = 
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29-7-2011 శుక్రవారం 


నా పాపాలలో ఎందరికో భాగమున్నవ్లుడు... 


నెనొక్కడినె జెలుకెందుకు వెళ్లాలి? 


తెచ్చాడు. రాజకీయ అవినీతి విషయంలో సుప్రీం 
కోర్టు ఎంత నిక్కచ్చిగా వ్యవహరిస్తున్నదీ తెలిసిన 
దిగువస్థాయి న్యాయస్థానాలు కూడా ఒళ్లు దగ్గర 
పెట్టుకొని విచారణలు చేస్తున్నాయి. అవసర 
మన్పించిన చోట కఠినమైన నిర్ణయాలు తీసు 
కొంటున్నాయి. 2జి స్కాం, ఆదర్శ్‌ హౌసింగ్‌ 
కుంభకోణం, కామన్‌వెల్త్‌ గేమ్స్‌ గోల్మాల్‌ వంటివి 
ఈ కోవకు చెందినవే. కర్ణాటక లోకాయుక్త సం 
తోష్‌ హెగ్దే అధికారంలో వున్న వారిపైన అంత 
నిర్మాగమాటమైన నివేదిక ఇచ్చాడంటే, సుప్రీం 
కోర్టు కల్పిస్తున్న ధైర్యమే కారణం. 


నగ్నంగా నంవద (ప్రదర్భన 

ఈ నేపథ్యంలో తన అక్రమ ఆస్తుల కేసు 
విచారణకు రావడం జగన్‌ దురదృష్టం. ఇటు 
సూర్యుడు అటు పొడిచినా ఈ దేశంలో తనను 
ఎవరూ ఏమీ చేయలేరనే ధీమాతో వుండిన 
వాడు జగన్‌. తన తండ్రి నుంచి లభించిన 
అపారమైన ధనరాసులు, తిరుగులేని రాజకీయ 
అధికారం, అనూహిత ప్రజాదరణ ఆయనలో 
ఒక విధమైన అహంభావాన్ని ప్రేరేపించాయి. ఆ 
తెగింపుతోనే తనది అక్రమ ఆర్జన అని తెలిసినా 
నిర్భయంగా వ్యాపార సామ్రాజ్యం విస్తరించాడు. 
నగ్నంగా సంపద ప్రదర్శించాడు. ఐదు వందల 
కోట్ల రూపాయలు పెట్టి బెంగుళూరులో ఇల్లు 
కట్టాడు. అందులో తలుపులకు గెడులు, కిటికీ 
లకు పరదాలు బంగారుతో పులిమాడు. పెద్ద 
పెద్ద భవంతులు కొన్నాడు. దేశ విదేశాలలో కం 
పెనీలు పెట్టాడు. వేల కోట్ల రూపాయలను ఇష్టం 
వచ్చినట్లు ఇటు అటు రంగుల రాట్నం తిప్పాడు. 


ఎవరన్నా లెక్షులేని తనం 


మరొక ప్రక్క సోనియాగాంధీతో సహా 
ఎవరంటే కూడా తనకు లెక్కలేదన్నట్లు మాట్లా 
డాడు. న్యాయ స్థానాలను కూడా కించపరుస్తూ 
ప్రకటనలు చేశాడు. తన సాక్షి పత్రికలో హైకోర్టు 
జడ్జీలను అవమానిస్తూ వార్తలు వేశాడు. 


దేశ రాజకీయాలలో ఎంతో మంది నాయ 
కులు అక్రమ ఆర్జన చేశారు. అధికారంలో వున్న 
పార్టీని, నేతలను ధిక్కరించారు. కానీ వారెవ్వరూ 
ఇంత అహంకారం ప్రదర్శించలేదు. ఇంత ఆడం 


బరం చూపలేదు శరద్‌పవార్‌ వంటివారు కూడా 
సోనియాగాంధీతో విభేదించినా, తన పని తాను చేసు 
కొన్నాడే తప్ప, పనిగట్టుకొని తిట్టి పోయలేదు. కానీ 


8 తెలంగాణ ఇవ్వకుండా 


జీవప్రదాత: నెల్లూరు శ్రీరామమూర్తి 


* పేజీలు:16 * విడి ప్రతి: రూ.5/- 
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G.T.Road, Nellore - 524 003.(A.P) 
Ph: 0861 - 2317777 


జగన్‌ వైఖరి అట్లా లేదు. తన మాట వినని పారిశ్రా 
మికుల కణతకు తుపాకీ పెట్టి మరీ బెదరించే వాడని 
కొరవ 14వ పేజీలో 


ఉద్యమాన్ని ఉవీశమింపీ జేయగలరా! 


లంగాణ సమస్య మొదటికొచ్చింది. తాంబూ 
me తన్నుక చావండి అన్నట్లు, 
ఎమ్మెల్యేల రాజీనామాలు గంప గుత్తగా తిరస్మరించి 
లండన్‌ విమానం ఎక్కేశాడు శానససభ స్పీకర్‌ నాదెండ్ల 
మనోహర్‌. మన రాజ్యాంగంలో స్పీకర్‌కు అంతులేని 
అధికారాలున్నాయి. ఏ చట్టంలో, ఏ రూల్‌ బుక్‌లో 


ర్వ 3 Ul 


సినీ నిర్మాత, టిడిపి రాష్ట్ర సెల్‌ బిసి అధ్యక్షులు 


లేని అంశం మీద కూడా “నా విచక్షణ” అన్న ఒకే ఒక్క 
పదంతో నిర్ణయం తీసుకొనే స్వేచ్చ వుంది. దాన్ని 
ప్రశ్నించడానికి కోర్టులకు కూడా అధికారం పరిమితం. 
శాసనసభ్యులు, ఎమ్బీలు మూకుమ్మడిగా రాజీనామా 
చేయడం కొత్త కాదు. బోఫోర్స్‌ వివాదంలో అప్పటి 

కొరవ 14వ పేజీలో 


తేది 30-7-2011 శనివారం నెల్లూరు జల్లా, పొదలకూరు మండలం, బ్రాహ్మణపల్లి 


గ్రామంలోని మా స్వగ్గహమునందు మధ్యాహ్నం 11 - ౦౦ గంటల నుండి అన్నదానం 


కార్యక్రమం జరుగును. కావున బంధుమిత్రులకు తెలి! 1రుబే( నుడమైనది 


జమోకరైను 


2 29 జూలై 2011 


| క్రాప్‌ హాలిడే ] 


శ చరిత్రలోనే మొదటిసారిగా ఆంధ్రప్రదేశ్‌ 
త క్రాప్‌ హాలిడే ఉద్యమాన్ని ప్రారంభిం 
చింది. కృష్ణ, తూర్పు, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలలో దాదాపు 
మూడు లక్షల ఎకరాలలో ఈ ఖరీఫ్‌ సీజన్‌లో వరి నాట్లు 
వేయకూడదని తీర్మానించారు రైతులు. ఇది ఎవరో ప్రోద్భ 
లం పెడితే తీసుకొన్న నిర్ణయం కాదు. ప్రభుత్వ అపసవ్య 
విధానాల వల్ల వ్యవసాయం ఎంత గిట్టుబాటు కాకుండా 
పోతున్నదీ ప్రపంచానికి చాటడానికి ఈ మార్గం అనుసరి 
స్తున్నారు. 


ఒక పక్క ఆహార ద్రవ్యోల్బణం అదుపు తప్పి పెరిగి 
పోతుంటే, మరొకపక్క రైతు పండించే ధాన్యం కొనే దిక్కు 
లేదు. ప్రభుత్వం ప్రకటించే కనీస మద్దతు ధర ప్రస్తుత 
వ్యవసాయ ఖర్చులతో పోలిస్తే ఎందుకూ పని రాదు. 
అయితే ఆ దిక్కుమాలిన ధరకు కూడా ధాన్యం కొనేందుకు 
వ్యాపారులు ముందుకు రావడం లేదు. అందుకు కారణం 
రబీ సీజన్‌లో ధాన్యం దిగుబడి అనూహితంగా పెరిగి 
పోవడం వల్ల ఎఫ్‌సిఐ గోడౌన్లు నిండి 
పోయి, లెవీ సేకరణ నిలిపివేయడం. ఆ 
సాకు చూపించి మిల్లర్లు ధాన్యం ధరను 
సగానికి తగ్గించి వేశారు. జాతీయ గ్రామీణ 
ఉపాధి హామీ పథకం వల్ల పేదలకు చేతినిండా పని 
దొరకడంతో, వ్యవసాయ పనులు చేసే కూలీలకు కొరత 
ఏర్పడింది. నాట్ల కాలంలో కూలీ ధర 300 రూపాయలు 
మించుతున్నది. మరొకప్రక్క పొటాష్‌ దిగుమతి నిలిచి 
పోవడం వల్ల ఎరువుల ధరలు ఆకాశాన్ని అంటుతున్నాయి. 
దుక్కి పిండి వంటివి దొరకడమే గగనమై పోతున్నది. డీజిల్‌ 
ధర పెరుగుదల వల్ల కోతల ఖర్చు తడిసి మోపెడౌతున్నది. 
ఇవన్నీ కలిసి వరి సేద్యం పెట్టుబడిని పెంచుతున్నాయి. దీన్ని 
భరించి రైతు వ్యవసాయం చేయాలంటే, ధాన్యం మద్దతు 
ధర అదే దామాషాలో పెరగాలి. ఆ ధరకు మిల్లర్లు ఖచ్చి 
తంగా కొనే ఏర్పాటు వుండాలి. కానీ ప్రభుత్వం మద్దతు 
ధర ప్రకటించి వూరకుండి పోతున్నది తప్ప, కొనుగోలు 
ప్రక్రియలో చొరవ చూపడం లేదు. 


ఈ సమస్యకు పరిష్కారం ధాన్యం ఎగుమతులను 
అనుమతించడం. ఇక్కడ కూడా కేంద్ర ప్రభుత్వం రైతుకు 
అన్యాయం చేస్తున్నది. దేశంలో అత్యవసర పరిస్థితులను 
ఎదుర్మోవడానికి ఇప్పటి జనాభా అంచనాల ప్రకారం 26 


జమాకరైను 


మిలియన్‌ టన్నుల కనీసం ధాన్యం, గోధుమల నిల్వ వుం 
డాలి. కానీ ఎఫ్‌సిఐ దగ్గర మొన్న జూన్‌ నెలాఖరు నాటికి 
65 మిలియన్‌ టన్నుల నిల్వలున్నాయి. ఆ లెక్కలు తెలిసిన 
ప్రభుత్వం, ధాన్యం ఎగుమతులను కోతలకు ముందుగానే 
అనుమతించి వుండవచ్చు. కానీ ఐదు నెలల పాటు నిద్ర 
పోయి, ఆ నిర్ణయం తీసుకొన్నారు. అంతకాలం తమ పం 
టను నిల్వ చేసుకొనే వసతి ఏ రైతుకూ వుండదు. ఫలితం, 
రైతు మాత్రం నష్టానికి వడ్లు అమ్ముకొన్నాడు. మిల్లర్లు అధిక 
ధరలకు ఎగుమతులు చేసి లాభ పడుతున్నారు. 


దేశంలో వ్యవసాయ రంగం ఎంత తీవ్రమైన సంక్షో 
భంలో కూరుక పోతున్నదీ రైతులు ప్రకటించిన క్రాప్‌ 
హాలిడే నిర్ణయాన్ని బట్టి అర్ధం చేసుకోవచ్చు. రైతులు పంట 
వేయడం మానివేస్తే ఒక సంవత్సరం లోపల దేశం దారుణ 
మైన ఆహార కొరతను ఎదుర్మోక తప్పదు. దాని దుష్ప్రభా 
వాలు ఎంత భయానకంగా వుంటాయో వర్ణించలేము. 
ఇప్పటికే ఒక ప్రక్క ఎఫ్‌సిఐ గోడౌన్లలో ఆహార ధాన్యాలు 
పుచ్చి పురుగులు పడుతుంటే, మరొకపక్క 
దాదాపు 5 కోట్ల మంది పేద ప్రజలు ఆక 
లితో అలమటిస్తున్నారని ప్రభుత్వ లెక్కలే 
చెప్తున్నాయి. ఒరిస్సా, బీహార్‌, జార్థండ్‌ 
వంటి వెనుకబడిన రాష్ట్రాలలో పేద ప్రజలు దరిద్రదేవత 
కోరలలో చిక్కి విలవిల లాడుతున్నారు. పుష్కలంగా ధాన్యం 
నిల్వలు వున్నప్పుడే ఆ పరిస్థితి అయినప్పుడు, వాటికి 
కొరత ఏర్పడితే, ఇంకెన్ని కోట్ల మంది ప్రజలు ఆకలి 
బాధకు గురౌతారో అర్ధం చేసుకోవచ్చు. పట్టణాలలో నివ 
పించే పేద, మధ్య తరగతి ప్రజల ఆర్థిక పరిస్థితుల మీద 
కూడా ఆహార కొరత దారుణమైన దుష్ఫలితాలు చూపు 
తుంది. 


కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా కళ్లు తెరిచి, ధాన్యం 
ధరల విషయంలో సత్వర నిర్ణయాలు తీసుకొనేందుకు ఒక 
యంత్రాంగం ఏర్పాటు చేయడం అవసరం. నిల్వలు తగ్గిన 
ప్పుడు మద్దతు ధరకు కొనుగోలు చేయడం, నిల్వలు పెరిగి 
నప్పుడు ఎగుమతులకు వెంటనే అనుమతి ఇవ్వడం ద్వారా 
ఈ సమస్యను అధిగమించాలి. అందులో ప్రభుత్వం ఏ 
మాత్రం అలసత్వం చూపినా వ్యవసాయ రంగం దెబ్బతిని 
పోతుంది. గ్రామాలు కష్టాలలో వుంటే, నగరాలు సుఖపడ 
లేవన్న నిజాన్ని నేతలు అర్ధం చేసుకోవడం అవసరం. 


బంద్‌లను నిషేధించాలి! 


రాజకీయనాయకులు తమ స్వార్థప్రయోజనాల కోసం జనాన్ని రెచ్చ 
గొట్టి బంద్‌లు, రాస్తారోకోలు, రైలు రోకోలు చేయిస్తున్నారు. ఈ బంద్‌ల కార 
ణంగా సామాన్య ప్రజానీకం ఎదుర్కొంటున్న కష్టాలు అన్నీఇన్నీ కావు. వైద్యానికి 
వెళ్లేవారు సకాలానికి వైద్యం అందక బాధలు పడుతున్నారు. విద్యార్థులు, ఉద్యో 
గులు, దినకూలీల తిప్పలు వర్ణనాతీతం. మనదేశంలో మినహా మిగతా దేశా 
లలో చీటికిమాటికి ఇటువంటి బంద్‌లు జరుగుతున్న దాఖలాలులేవు. న్యాయ 
స్థానాలు జోక్యం చేసుకొని బంద్‌లను నిషేధించాలి. 


వైవి.రామానుజన్వామి నెల్లూరు 


దైవానికే చెందాలి! 


తిరువనంతపురంలోని అనంత పద్మనాభస్వామి అపారసంపదపై దేశ 
మంతా చర్చలు జరుగుతున్నాయి. తిరువాన్మ్యూరు రాజవంశీయులు సమర్పించిన 
ఆభరణాలు, దాతలు సమర్పించిన విలువైన నగల సముదాయం నేలమాళి 
గల్లో భద్రపరచిన విషయం విదితమే. కేవలం ఒక నేలమాళిగకు చెందిన 
తెరచిన ఐదుగదుల్లో సంపదను లెక్కపెడితే లక్షలకోట్లు విలువ వున్నది. రాజ 
వంశీయులు తాము సమర్పించిన సంపద భగవంతునిదే అని స్పష్టం చేశారు. 
భద్రంగా వున్న సొమ్మును భద్రంగానే వుంచాలి. దైవసంపద దైవానికే చెందాలి. 


వి. అరుణకుమారి నెల్లూరు 


కనకపుష్యరాగం బాగుంది! 


స్వాతంత్ర్య సమరయోధురాలు పొణకా కనకమ్మ స్వీయకథను కనక 
పుష్యరాగం పేరిట డాక్టర్‌ కాళిదాసు వురోషోత్తం వ్రాసిన పుస్తకాన్ని అసాంతం 
చదివాను. మా కుటుంబానికి పొణకా కనకమ్మగారి కుటుంబానికి వున్న సం 
బంధ బాంధవ్యాలు కూడా ఈ పుస్తకంలో వున్నాయి. ఆమె జీవితానికి సంబం 
ధించిన నిగూఢ విషయాలు, నిక్షిప్తాంశాలు పుస్తకంలో చోటు చేసుకొన్నాయి. 
కథనం చదివించేలా వుంది. జిల్లా చరిత్రకు సంబంధించిన ఎన్నో మరుగున 
పడిన విశేషాలు కనకపుష్యరాగంతో తెలిసివచ్చాయి. 


ఊరుబిండి వెంకటనుబ్రహ్మణ్యశాస్తి నెల్లూరు 


ఆకట్టుకొన్నాయి! 
జూలై 15వతేది 'జమీన్‌రైతు' సంచికలో వైరం సృష్టించవద్దు శీర్షిక పేరిట 
వచ్చిన సంపాదకీయం సమైక్యవాదులకు చెంపమీద కొట్టినట్లుంది. మొదటి 
పేజీలో జగన్‌పై హైకోర్టులో కేసు, పూర్వాపరాలు చాలా బాగా వ్రాశారు. కోర్టు 
తీర్పు ఏమొస్తుందో తెలియదు గాని 'జమీన్‌రైతు మాత్రం ముందే చెప్పేసింది. 


వాస్తు రామచంద నెల్లూరు 


ఏళ్ల క్రితం ఈవారం 


నెల్లూరు ముచ్చట్లు 
పల్లెపాడు ఆశ్రమం 


1-8-1941 
పేజీలు : 10 వెల: అణా 


ఏళ్ల క్రితం ఈవారం 


28-7-1961 
పేజీలు: 12 వెల: 0-20 న.పై 


యుద్ధ ముఖంలో ప్రపంచం! 


సంపాదకీయం — 


“నీ చేతను నా చేతను 
వరమడిగిన కుంతి చేతన్‌ వానవు చేతన్‌” 


అన్నట్లు పల్లిపాడు ఆశ్రమం కూడా 
“ఆ చేతను, ఈ చేతను 
వరమడిగిన తిక్ళవరప్రు - వారలచేతన్‌” 
గుటకాయ స్వాహా అయింది. 


సత్యసంధుడు, అపర శిబి అని ఆశ్రమ ఆస్తిని జగదేవిపేట వాస్తవ్యుడు మా సి.వి కృష్ణ మిత్రుడున్ను 
అయిన పచ్చి ఆహారి, అంటే అపర పక్వాహారి తిక్కవరపు వెంకటరెడ్డి గారి చేతుల్లో బెడితే పెద్ద మనిషి 
అయినవాడు లెక్క చెప్పాలా? పని లేదా? కొండా వెంకటప్పయ్య గారు వ్రాయగా, వ్రాయగా వెన్నెలకంటి 
రాఘవయ్య గారు ప్రయత్నించగా, ప్రయత్నించగా లెక్కాపక్కా లేదని రూ.100లు మాత్రం నిల్వలో వుందని 
వారికి పంపాడట. ఇదెక్కడి సత్యసంధత్వమండీ? 


రంగా గారి క్షేమం 


వేలూరు జైల్లో డిటిన్యూగా వున్న ఆచార్య రంగా గారిని భారతీదేవి గారు, రంగా గారి తమ్ములు 
లక్ష్మీనారాయణ గారు 30వ తేది దర్శించారట. ఆరోగ్యంగా వున్నారు. 


రాబోవు అయిదారు మాసాలలో ప్రపంచం ఒక మహా యుద్దంలో చిక్కుకునే ప్రమాదమున్నదని 
ప్రధాని నెహూ హెచ్చరిస్తున్నారు. అంతర్జాతీయ పరిస్టితి రోజురోజుకు అధ్వాన్నం గావడమే ప్రధాని ఈ 
హెచ్చరికకు కారణం. 


బెర్లిన్‌ విషయంలో అమెరికా యుద్ద సన్నద్ధమవుతున్నది. అడినోయర్‌ మాత్రం బెర్లిన్‌ సమస్యపై 
యుద్దం రాకపోవచ్చునంటున్నాడు. కానీ ఈ చిచ్చు ఎచ్చట భగ్గుమంటుందో అనుక్షణం అప్రమత్తతతో 
వుండవలసిన సమయమని మాత్రం చెప్పక తప్పదు. 

ఎలక్షన్‌ వార్తలు 

* చింతామణి దేశముఖ్‌ పార్లమెంటుకు పోటీచేయుటకే నిర్ణయించుకున్నారట. వీరితో ఢీకొంటున్న కాంగ్రెస్‌ 
అభ్యర్థి భారత రక్షణ శాఖ మంత్రి వి.కె.కృష్ణమీనన్‌. 
* ఆంధ్ర దేవాదాయ, సహకార శాఖామాత్యులు కల్లూరి చంద్రమౌళి ఈసారి ఎన్నికలలో పోటీజేయరట. 
ఆంధ్ర రాజకీయాల్లో వీరి స్థానాన్ని వీరి ఆశీస్సులతో కొత్త రఘురామయ్య ఆక్రమిస్తారా? 
* మద్రాసు హోం మంత్రి భక్తవత్సలం ఎన్నికలకు పోటీచేయరట. ఆర్థిక మంత్రి సుబ్రహ్మణ్యం 
పార్లమెంటుకు పోతారట. 


—- నైల్లూరు ముచ్చట్లు 


3 sl, 
విర్శర్భవన 


సిఎంకు కత్తి బహుకరణ! 


ఒక్క రోజు పర్యటన నిమిత్తం 
24వ తేది నెల్లూరు వచ్చిన ముఖ్య 
మంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి కాకుటూరులో 
విక్రమ సింహపురి యూనివర్శిటీ భవన 
నిర్మాణ సముదాయానికి శంకుస్థాపన 
చేశారు. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో అవి 
నీతి నిర్మూలనకు కంకణం కట్టుకొన్నట్లు 
ఆయన ప్రకటించగానే సర్వేపల్లి శాసన 
సభ్యుడు ఆదాల ప్రభాకర్‌రెడ్డి తళతళ 
మెరిసే కత్తి, నెత్తిమీద ఆకట్టుకొనే తల 
పాగా పెట్టారు. వెండితో చేసిన ఈ 
కత్తికి బంగారుపూత పూశారు. దీని 
విలువ లక్షకు పైమాటే. నెల్లూరు స్వర్ణకా 
రులు ఒక్క రాత్రిలో తయారుచేసిన ఈ 
కత్తి అందరినీ ఆకర్షించింది. 


కార్పొరేషన్‌ ఆఫీసులో 

ఖర్జూరపు చెట్లు! 

నెల్లూరులో ఏపుగా పెరిగిన ఖర్చూ 
రపు చెట్లను చూసి ఆశ్చర్య పోవడం 
జనంవంతయ్యింది. పొదలకూరురోడ్డు 
లోని కార్పొరేషన్‌ కార్యాలయానికి ముఖ్య 
మంత్రి రాకను పురస్కరించుకొని రోడ్డు 
నుంచి కార్యాలయం వరకు డివైడర్లపై 
కృత్రిమమైన ఖర్జూరపు చెట్లు నాటి వచ్చి 
కతో ఆ చుట్టుప్రక్కల కప్పేయడాన్ని చూసి 
నిజమైన చెట్లని భ్రమపడక తప్పలేదు. 


శాంతా బయోటిక్స్‌ 
విరాళం కోటి! 


నెల్లూరు శివారు ప్రాంతం కాకు 


టూరులో నిర్మించ తలపెట్టిన విక్రమ 
సింహపురి యూనివర్శిటీలో ఆడిటోరి 
యం నిర్మాణానికి శాంతా బయోటిక్స్‌ 
అధినేత ఐ.వరప్రసాద్‌రెడ్డి కోటి రూపా 
యలు విరాళం ప్రకటించి తన దొడ్డ 
మనసు చాటుకొన్నారు. వరప్రసాద్‌ రెడ్డి 
బాటలోనే మరికొందరు నెల్లూరు వదా 
న్యులు యూనివర్శిటీలో వివిధ అభివృద్ధి 
పనులకు సహకారం అందజేయనున్నట్లు 
తెలిసింది. 


వివేకా కుమారుడిపై దాడి 


రూరల్‌ ఎమ్మెల్యే ఆనం వివేకా 
నందరెడ్డి చిన్న కుమారుడు రంగ 
మయూర్‌పై మొన్న 24తేది రాత్రి లీలా 
మహల్‌ వద్ద దాడి జరిగింది. జెండా 
వీధికి చెందిన ఒక యువజంటతో, 
మయూర్‌ స్నేహితుడొకడు అసభ్యంగా 
ప్రవర్తించాడట. చెప్పినా వినిపించుకో 
కుండా కాళ్లు అడ్డం పెట్టాడట. దానితో 
ఆ జంట సినిమా నుండి బయటకు వెళ్లి 
పోయి, తమ బంధువులతో చెప్పుకొ 
న్నారు. మహిళల పట్ల అనుచిత ప్రవర్తన 
అంటే ఎవరికైనా కోపం వస్తుంది కదా? 
వారు పది మంది వరకు సినిమా హాల్‌ 
వద్ద కాపు కాసి, మయూర్‌ మిత్ర బృం 
దం బయటకు రాగానే దాడి చేసి, 
నాలుగు తగిలించారు. ఆ గుంపులో 
మయూర్‌కు కూడా దెబ్బలు తగిలాయి. 


నిజానికి రంగ మయూర్‌ ఉత్తమ 
నడవడిక కల్లిన యువకుడు. తండ్రి అవ 
లక్షణాలు లేశమంత అయినా లేని సం 
సారి. కానీ స్నేహితులు చేసిన తప్పుకు, 


తేది 1-8-2011 సోమవారం నెల్లూరు రంగనాయకులపేటలోని 


29 జూలై 2011 


తాను శిక్ష అనుభవించాడు. దీనిపై కేసులు 
గీసులు అంటే అల్లరి అవుతుందనే 
భావంతో కాబోలు, వివేకా కూడా ఈ 
వివాదం పెద్దది కాకుండా వదలి పెట్టే 
శాడు. అయినా, మునిసిపల్‌ ఎన్నికలు 
వాకిట్లో పెట్టుకొని జెండావీధి ముస్లిం 
లతో పేచీ పెంచుకొనే పిచ్చి వాడేమీ 
కాదు కదా? 


వెలమ విద్యార్థులకు 
స్మాలర్‌షిప్పులు 

టెన్స్‌ ఇంటర్‌, డిగ్రీ పాసయ్యి పై 
తరగతులు చేరగోరే వెలమ విద్యార్థినీ, 
విద్యార్థులకు నెల్లూరు జిల్లా వెలమ సం 
ఘం స్మాలర్‌షిప్పులు ఇవ్వదలచింది. 
ఆసక్తి వున్న వాళ్లు దరఖాస్తును తెల్ల 
కాగితంపై వ్రాసి, మార్కుల లిస్టు జెరాక్స్‌, 
ఇన్‌కమ్‌ సర్టిఫికేట్‌ను ఆగష్టు 13వ తేది 
లోగా పెళ్లూరు రామయ్య నాయుడు, 
కార్యదర్శి, వెలమ సంఘం, రెవిన్యూ 
కాలనీ, నెల్లూరు - 4 చిరునామాకు 
పంపమంటున్నారు. అర్హులకు స్మాలర్‌ 
షిప్పులను 28వ తేది పంపిణీ చేస్తారు. 


ముఖ్యమంత్రిని 
అల్లుడన్న వివేకా! 


ఎప్పటికప్పుడు సంబంధబాంధ 
వ్యాలను కలపడంలో రూరల్‌ ఎమ్మెల్యే 
వివేకానందరెడ్డి తరువాతే ఎవరైనా...! 
ముఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డిని విఆర్‌ 
కాలేజిలో జరిగిన బహిరంగ సభలో అం 
దరూ నెల్లూరు అల్లుడంటుంటే వివేకా 
నందరెడ్డి ఇంకాస్త ముందడుగు వేస్తూ 
మా అల్లుడికి నవధాన్యాలతో స్వాగతం 
పలుకుతున్నామనేసరికి అక్కడి వారంతా 
విస్తుబోయారు. 


అదనపు జెసిగా 
లక్ష్మీకాంతం 


జిల్లా అదనపు జాయింట్‌ కలెక్టర్‌గా 


లక్ష్మీకాంతం బాధ్యతలు స్వీకరించారు. 
కార్పొరేషన్‌ ప్రత్యేకాధికారిగా కూడా 
వ్యవహరించే లక్ష్మీకాంతం టిటిడిలో 
ప్రత్యేక గ్రేడ్‌ కలెక్టర్‌గా పనిచేస్తూ ఇక్క 
డకు బదలీ అయ్యారు. లక్ష్మీకాంతం నెల్లూ 
రుకు పాత కాపే. ఆయన గతంలో 
గూడూరు, కావలి ఆర్టీఓగా పనిచేశారు. 


మేకపాటి గౌతంరెడ్డికి 
పెద్ద బాధ్యత! 


నెల్లూరు ఎమ్బీ మేకపాటి రాజ 
మోహన్‌రెడ్డి తనయుడు మేకపాటి 
గౌతమ్‌రెడ్డికి వైఎస్‌ఆర్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీలో 
పెద్ద బాధ్యతను అప్పజెప్పారు. ఆయ 
నను రాయలసీమ పార్టీ రీజినల్‌ కోఆర్టి 
నేటర్‌గా నియమించారు. కడప, 
కర్నూలు, చిత్తూరు, అనంతపురం 
జిల్లాలలో పార్టీ సమన్వయ బాధ్యతలను 
చూస్తారాయన. గౌతంరెడ్డి వైఎస్‌ జగ 
న్మోహన్‌రెడ్డికి సన్నిహితుడని పేరు. 
ప్రత్యేక పదవి ఇవ్వడంతో ఆ సాన్నిహి 
త్యం ఇంకాస్త బహిర్గతమైంది. 


పోలీసులను 
తిప్పలు పెట్టిన మీడియా! 
సహజంగా విఐపిల పర్యటనలో 
మీడియాపై పోలీసులు ఆంక్షలు విధించి 


ఇక్కట్ల పాలు చేస్తుంటారు. దీనికి విరు 
ద్దంగా మీడియా పోలీసులను సిఎం పర్య 


బంగారం స్పెషల్‌ ఆఫర్‌ 
815 916 హాల్‌మార్క్‌ 
బంగారు ఆభరణములపై 
సవరకు రూ.400/- తగ్గింపు. 
గ్రాముకు రూ.50/- తగ్గింపు. 


డైమండ్స్‌ పై 10% తగ్గింపు. 
కతల ఎ్యాతాస్‌ 
హోటల్‌ శివం ఎదురుగా, 
జిల్లా పరిషత్‌ ఆఫీసు సెంటర్‌, 


ఆచారివీధి, నెల్లూరు. 
ఫోన్‌ 2331133. 2327611 


ఆ శ్రద్దాంజలి ౨ 
మా ఇంటి జ్యోతి, నిరంతరం మా హృదయాంతరాలలో వెలిగే ధృవతార 

మా అభివృద్ధికి కారకులు, అనురాగంతో మమ్మల్ని తన గుండెలలో 

దాచుకున్న ప్రమమయుడు మా తండ్రి కీ॥శే॥ మాగుంట రాఘవరెడ్డి గారు. 

వారి పవిత్రాత్మకు మా శ్రద్దాంజలి. 
ఆ మహనీయుని ౩4వ ఇర్జంతె సందర్భంగా 


తూపెలి రమణమ్మ 
(జమీన్‌రైతు మేనేజింగ్‌ ఎడిటర్‌ 
స్వర్గీయ తూపిలి పార్ధసారథిగారి భార్య) 
30.792 
వనమాలి, ఉష, పేశల 
మరియు 
కుటుంబ నభ్యులు 


టన సందర్భంగా కార్పొరేషన్‌ కార్యాల 
యంలో ఇబ్బందుల పాలు చేసింది. 
ముఖ్యమంత్రి సాయంత్రం 4 గంటలకు 
విలేకరులతో మాట్లాడుతారని డిపిఆర్వో 
మెసేజ్‌ పంపారు. దీంతో అక్కడికి చేరు 
కొన్న విలేకరులు రాత్రి ఏడు గంటల 
వరకు సిఎం కోసం వేచి చూడాల్సి 
వచ్చింది. దీంతో సహనం నశించిన 
మీడియా సమావేశ మందిరంలోని 
మైకులు ఆన్‌చేసి తమ సెల్‌ఫోన్లలో వున్న 

కొరవ 14వ పేజీలో 


CC) అధి అసి 
వెండి స్పెషల్‌ ఆఫర్‌ 
925 STERLING SILVER 
(EXPORT QUALITY) 
ఆంధ్రలోనే మెగా వెండి షోరూం 
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సిల్వర్‌ జా 

EXCLUSIVE SILVER SHOW ROOM 
A Unit of Gold Palace 


హోటల్‌ శివం ఎదురుగా 
ఆచారివీధి, జిల్లాపరిషత్‌ సెంటర్‌, నెల్లూరు. 
ఫోన్‌ : 2331132, 2331121 


శ్రీ రాఘవ కళ్యాణ మండపం నందు పేదలకు 29,౦ జరుపబడును. 


కీ శే॥ మాగుంట రాఘవరెడ్డి గారు 


కుమారులు 
మాగుంట సుధాకర్‌రెడ్డి 
మాగుంట శ్రీనివాసులురెడ్డి, M.P., 


మనుమడు 


మాగుంట విజయాండ్డి 


ట్రన్ట్‌బోర్డు సభ్యులు, 


శ్రీతల్పగిరి రంగనాథస్వామి దేవస్థానం, నెల్లూరు. 


విఆర్‌సిలో జరిగిన పాగురైతు రక్షణ 


ఖ్యమంత్రి రాకను పురస్మరించు 

ముకాన నెల్లూరు కస్తూరిదేవి విద్యాల 

యం గ్రౌండ్‌లో జరిగిన కాంగ్రెస్‌ కార్యకర్తల 
సమావేశం ఆనం సోదరుల కనుసన్నలలో నడి 
చింది. సమావేశం రాత్రి ఎనిమిది గంటల ప్రాం 
తంలో ప్రారంభం కావడంతో కొద్దిసేపటికే కార్య 
కర్తలు లేచివెళ్లిపోవడం గమనించిన ముఖ్యమంత్రి 
కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి వివేకానందరెడ్డి దృష్టికి తీసుకవెళ్లడంతో ఎమీ చిం 
తామోహన్‌, కేంద్రమంత్రి పనబాక లక్ష్మి రాష్ట్ర మంత్రి రఘువీరా 
రెడ్డికే మాట్లాడను ఛాన్స్‌ ఇచ్చి ఆ తర్వాత మైకు సిఎంకు ఇచ్చేశారు. 
వెళ్లిపోతున్న కార్యకర్తలకు తన ప్రాధాన్యతలను ముఖ్యమంత్రి చాలా 
చక్కగా వివరించారు. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కార్యకర్తల వల్లే మేము ఈ రోజు 
ఈ వేదికపై వివిధ హోదాల్లో వుండి మాట్లాడగలుగుతున్నాం. నా 
వల్లే కాంగ్రెస్‌ పార్టీ వుందని ఎవరైనా అనుకొంటే అది భ్రమ. ఎవ 
రున్నా లేకపోయినా పార్టీకి 35 శాతం ఓట్టున్నాయి. ఇక నుంచి పార్టీ 
నడతను మారుస్తా. 100 మంది ఓటర్ల బాగోగులు చూడను ఒక 
ముఖ్య కార్యకర్తను నియమిస్తాం. దీనివల్ల ఒక్క పోలింగ్‌ కేంద్రంలో 15 
మంది ముఖ్య కార్యకర్తలు అందుబాటులోకి వస్తారు. వీరికి గుర్తింపు 
కార్డులిచ్చి వివిధ హోదాల్లోని నాయకులతో టచ్‌లో పెడతాం. ఎవరో 
ఎన్నికల సమయంలో వచ్చి టికెట్‌ తీసుకెళ్లే సంస్కృతికి చెకొపెడతాం. 
ఐదేళ్లుగా పార్టీలో వివిధ హోదాల్లో పనిచేసిన వారికి ఎన్నికల్లో 
టిక్కెట్లు వస్తాయి. టిక్కెట్లు రాని వాళ్లు పార్టీకి వ్యతిరేకంగా పనిచేసే 
పద్ధతికి స్వస్తి పలకాలి. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ రెండు ఇబ్బందికర 
పరిస్థితులను ఎదుర్మొంటుంది. వీటికి రాబోయే రెండు, మూడు 
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ఒక్క రోజు నెల్లూరు పర్యటనకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కు 
మార్‌రెడ్డికి నగరంలో లభించిన స్వాగత సత్మారాలు మనసు ఉప్పాం 
గేలా చేసినట్లున్నాయి. విఆర్‌సి గ్రౌండ్‌లో జరిగిన సాగురైతు రక్షణ 
హస్తం పథకం ప్రారంభోత్సవ సభలో నెల్లూరు నాయకులు అడిగిన 
కోరికలన్నీ తీరుస్తానని హామీ ఇచ్చారాయన. వీటి జాబితా చూసి 
రెవిన్యూ మంత్రి రఘువీరారెడ్డి సభా వేదికపైనే చూసి కుళ్లుకున్నారు. 
ఇనపపెట్టి తాళం మంత్రి మీవాడైపోయాడు... అందువల్ల నిధులు 
మంజూరు చేస్తున్నారని నవ్వుతూనే చెప్పేశాడాయన. ముఖ్యమంత్రి 
తన ఉపన్యాసం మొదలు పెడుతూ నెల్లూరోళ్లు తెలివైన వాళ్లు. నా 
మెడలో వరికంకుల దండవేసి ఒకవైపు అభిమానం చూపుతూనే మరో 
వైపు గిట్టుబాటు ధరలేదన్న సమస్య తీవ్రతను తెలియజేశారు. ఈ 
యేడాది రాష్ట్రంలో 32 శాతం పంట దిగుబడి ఎక్కువ అవడం వల్ల ఈ 
సమస్య ఉత్పన్నమయ్యింది. కేంద్ర ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి ఇప్పుడిస్తున్న 
మద్దతు ధరకన్నా క్వింటాల్‌కు 120 రూపాయలు అదనపు జన్‌ 
వచ్చే ఏర్పాటు చేస్తానన్నారు. నెల్లూరు అల్లుడిగా నాకు మీరు పెట్టిపో 
తలు పెట్టాలి. కానీ నేను మీకు వివిధ పథకాలు మంజూరు చేస్తు 
న్నాను. నెల్లూరీయుల చిరకాల కోరిక ప్రభుత్వ నేతృత్వంలో మెడికల్‌ 


జిల్లా ప్రజలు ఎంతో కాలంగా ఎదురుచూస్తున్న విక్రమ సిం 
హపురి యూనివర్శిటీకి నూతన భవన శంకుస్థాపన కార్యక్రమం 
ముఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కు మార్‌రెడ్డి చేతులమీదుగా జరిగింది. జూలై 24వ 
తేది చిత్తూరు జిల్లా పర్యటన ముగించుకొన్న ముఖ్యమంత్రి మధ్యా 
హ్నం 12.05 గంటలకు కాకుటూరులో యూనివర్శిటీ శంకుస్థాపన 
జరిగే చోటుకు విచ్చేశారు. అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన సభలో ముఖ్య 
మంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో క్రొత్తగా 15 యూని 
వర్శిటీలను ఏర్పాటు చేశామన్నారు. విక్రమ సింహపురి యూనివర్శి 
టీకి ముందుగా ప్రకటించిన 12 కోట్ల రూపాయలతోపాటు అదనంగా 
మరో పది కోట్ల రూపాయలను ప్రకటించారు. రాష్ట్రంలో పారదర్శక 
మైన పాలనను అందించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అందు 
కోసం అవినీతిని రూపుమాపేందుకు పూర్తి చర్యలు తీసుకొంటున్నా 


నెలల్లో పరిష్కారం దొరుకుతుంది. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వం నుంచి ఉచిత 
కరెంట్‌, ఎరువులపై సబ్సిడీ, విత్తనాలపై సబ్సిడీ, గ్యాస్‌ సిలిండర్‌పై 
సబ్సిడీలతో మరో 45 ప్రయోజనాలు ప్రజలకు కలుగుతున్నాయి. 
వీటిని పత్రికల వాళ్లు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లరు. ఈ బాధ్యతలను కార్యక 
ర్రలే మోయాలన్నారు. పాలనలో వినూత్న మార్చులు తెస్తాను. రెండు 
నెలలకో కొత్త పథకం ప్రారంభిస్తాను. మీరు నాకు అండగా వుం 
డండి. నాయకులు పార్టీ నుంచి వెళ్లినా ఇబ్బంది లేదు. కొత్త నాయ 
కులు పుడతారు. కార్యకర్తలను మాత్రం కాపాడుకొంటామన్నారు. 
ఓపిక అనేది రాజకీయాల్లో అవసరమని, వేచి వుంటే పదవులు 
వాటంతట అవే వస్తాయనే దానికి తాను ఉదాహరణని సిఎం 
చెప్పుకొన్నారు. 

ముఖ్యమంత్రికి ముందు సభలో మాట్లాడిన కేంద్ర మంత్రి 
పనబాక లక్ష్మి జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి కార్యకర్తలకు కొదవలేదని, 
నాయకులు ఆట ఆడుతున్నారని జిల్లాలో పార్టీ బాధ్యతలన్నీ ఆనం 
సోదరులకే ఇవ్వాలని సలహా ఇచ్చారు. నగర కాంగ్రెస్‌ అధ్యక్షుడు 
చాట్ల నరసింహారావు అధ్యక్షత వహించిన ఈ సమావేశంలో పార్టీ 
కార్యకర్త ఒక్కరికీ మాట్లాడే అవకాశం ఇవ్వలేదు. 


లుడి అభిమానం! 
అల్ల డ్రి భీమానం! 


కాలేజి ఏర్పాటుకు అంగీకరిస్తున్నాను. భూగర్భ డైనేజి, తాగునీటి పథ 
కం మెరుగు పరచను 900 కోట్ల రూపాయలతో చేపట్టే పథకానికి 
ప్రారంభోత్సవం చేస్తున్నాను. సోమశిల హైలెవల్‌ లిఫ్ట్‌ ఇరిగేషన్‌ పథ 
కం సర్వేకు ఆదేశాలు జారీ చేస్తాను. ఆత్మకూరులో వంతెనల నిర్మా 
ణానికి 68 కోట్ల రూపాయలు ఇస్తాను. నెల్లూరు ట్రాఫిక్‌ సమస్య 
తగ్గించను రింగ్‌రోడ్‌ నిర్మాణం సర్వేకు ఆదేశాలు ఇస్తున్నాను. కొత్త 
కలెక్టరేట్‌ నిర్మాణానికి 35 కోట్లు, విక్రమ సింహపురి యూనివర్శిటీకి 
పది కోట్లు, కార్పొరేషన్‌లో రోడ్ల నిర్మాణానికి 13 కోట్లు, మత్స్యకారుల 
పిల్లలకు రెసిడెన్షియల్‌ స్మూల్‌, కృష్ణపట్నంలో షిప్పింగ్‌ హార్బర్‌ 
ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు. ఈ పథకాలకు ఓకే అనమంటారా? 
వద్దా అని సభికులను అడిగిమరీ మంజూరు చేశారు. 


ఇహ. mm. హి. em. em . 


మని, దీనికి ప్రజల సహకారం కావాలని కోరారు. నిరుద్యోగాన్ని 
రూపుమాపేందుకు రాజీవ్‌ ఎంప్లాయిమెంట్‌ అండ్‌ ఎడ్యుకేషన్‌ పథ 
కాన్ని ప్రారంభించి సంవత్సరానికి ఐదు లక్షల ఉద్యోగాలు ఇవ్వను 
న్నట్లు ప్రకటించారు. రెవిన్యూ కార్యాలయాలకొచ్చే ప్రజలకు పనులు 
వేగవంతంగా జరిగేటట్లు చర్యలు తీసుకోవడంతోపాటు మత్స్యకారుల 
పిల్లలకు విద్యనందించేందుకు ప్రత్యేక హాస్టళ్లను ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు 
తెలిపారు. మాజీ ముఖ్యమంత్రి నేదురుమల్లి జనార్దన్‌రెడ్డి మాట్లా 
డుతూ నెల్లూరు అల్లుడు కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి అంటూ సంబోధించారు. 
జిల్లాకు అధికంగా నిధులు ఇవ్వాలన్నారు. సర్వేపల్లి శాసనసభ్యుడు 
ఆదాల ప్రభాకర్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన జరిగిన ఈ కార్యక్రమంలో కేంద్ర 
మంత్రి పనబాక లక్ష్మి ఎమ్బీ చింతామోహన్‌, రాష్ట్ర మంత్రులు ఆనం 
రామనారాయణరెడ్డి, మహీధర్‌రెడ్డి, పితాని సత్యనారాయణ, బాల 
రాజు, ఎమ్మెల్యేలు బల్లి దుర్గాప్రసాద్‌, బీద మస్తాన్‌రావు, రామకృష్ణ, 
వైస్‌ ఛాన్సలర్‌ విశ్వేశ్వరరావు, ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణరెడ్డి, రిజి 
పార్‌ నారాయణరెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 


—— ఈవారం ప్రత్యేకం 


29 జూలై 2011 


జమాకరైను 


నకిలీ కుల ధృవీకరణ ప పత్రాలతో ఇబ్బందులు! 


పాధి, వుద్యోగావకాశాల కోసం అధికసంఖ్యలో నకిలీ కుల 
ces పత్రాలు దాఖలవుతున్నాయి. ఎస్సీ, ఎస్టీలుగా 
గుర్తిస్తూ మండల తహశీల్దార్లు ధృవీకరణ పత్రాలను జారీ చేస్తున్నారు. 
ఎస్సీ, ఎస్టీల జాబితాలో లేని కులాల వారికి ధృవీకరణ పత్రాలు జారీ 
చేస్తుండడంతో అర్షులైన వారు ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలను కోల్పో 
వాల్సి వస్తుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదించిన జాబితాలో మొత్తం 53 ఎస్సీ 
కులాలుండగా, ఎస్టీ జాబితాలో 15 కులాలు వున్నాయి. 


ఈ కులాలు ఒక్కో జిల్లాలో ఒక్కో విధంగా వున్నాయి. మన 
జిల్లాలో ఎస్సీ జాబితాలో మాల, మాదిగ, దాసరి కులాలు వున్నాయి. 
అలాగే ఎస్టీ జాబితాలో యానాది, ఎరుకుల, చల్లాయానాది కులాలు 
మాత్రమే నమోదు కాబడి వున్నాయి. జిల్లాలోని 46మండలాల్లో పై 


కులాలు వారు మాత్రమే వివిధ వృత్తులపై ఆధారపడి జీవనం సాగిస్తు 


న్నారు. శంభన్‌, చెంబడి, పల్లెకాపు కులాలకు చెందిన వారు ఎస్సీ 
కుల ధృవీకరణ పత్రాలు పొంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో సులభంగా 
చేరిపోతున్నారు. ప్రధానంగా అల్లూరు, విడవలూరు మండలాల్లో 
పైకులాలకు చెందిన వారు నివశిస్తున్నారు. వీరిని చూసి జంగం, 
బుడగ జంగం కులస్తులు కూడా ఎస్సీ ధృవీకరణ పత్రాలు పొందు 
తున్నారు. 


పొగదూరినీ బీడీరారికుల బతుకులు! 


జిల్లాలో బీడీలు చుట్టి జీవనం సాగించే కుటుంబాలు దుర్భర పరిస్థితిలో వున్నాయి. 
వెయ్యి బీడీలు చుడితే 90 రూపాయలు కూలీగా చెల్లిస్తుండడంతోపాటు వీరికి 
గుర్తింపుకార్డులు ఇవ్వను బీడీ కంపెనీల యాజమాన్యాలు ముందుకు రావడం లేదు. 


మన జిల్లాలో శంభన్‌, చెంబడి, జంగం, బుడగ జంగం కుల 
స్తులు ఎస్సీ జాబితా పరిధిలోకి రావని దళిత సంఘాలు ఆందోళన, 
ధర్నా కార్యక్రమాలు చేపట్టినా రెవెన్యూ అధికారులు స్పందించడంలో 
విఫలం చెందారు. రాజకీయ పలుకుబడితోగాని, మరి ఇతర ఒత్తిళ్ల 
ప్రభావంతో రెవెన్యూ అధికారులు నకిలీ కులధృవీకరణ పత్రాలపై 
చర్యలు తీసుకునేందుకు వెనుకంజ వేస్తున్నారు. జిల్లా అధికార 
యంత్రాంగం స్పందించకపోవడంతో కొందరు దళిత నేతలు నేరుగా 
రాష్ట వభుత్వానికి ఫిర్యాదు చేయాల్సిన పరిస్టితి ఏర్పడింది. నకిలీ కుల 
ధృవీకరణ పత్రాలపై విచారణ జరపమని ఆదేశిస్తేనే అధికారులు 
కదులుతున్నారు. 


ప్రభుత్వం స్పందించేలోపు నకిలీ పత్రాలు పొందినవారు విద్యా 
శాఖ, సాంఘిక సంక్షేమశాఖ, రెవెన్యూ, పోలీస్‌శాఖల్లో వివిధ ఉద్యో 
గాల్లో చేరిపోయారు. వీరిపై విచారణకు శ్రీకారం చుట్టిన అధికారులు 
సంవత్సరాల తరబడి కాలయాపన చేస్తున్నారే తప్ప త్వరితగతిన పూర్తి 
చేయడం లేదు. నేటికీ జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ వద్ద వందలాది కేసులు 


పెండింగ్‌లో వున్నాయి. సాంఘిక సంక్షేమశాఖ గత సంవత్సరం ఎస్సీ 


కులాలకు సంబంధించి ఒక సర్వ్యూలర్‌ను జారీ చేసింది. జంగం, 
బుడగ జంగం, శంభన్‌, చెంబడి కులస్తులు ఎస్సీ జాబితాలో లేరని ఆ 


ల్లాలో బీడీలు తయారుచేస్తున్న కార్మికులు కనీస 

ల కకనాలు అందక దుర్భర జీవనం గడుపుతు 
న్నారు. బీడీ కార్మికులకు కనీస కూలీ చెల్లించాలని కేంద్రప్రభు 
త్వం ఆదేశాలున్నా అవి అమలుకు నోచుకోకుండా కాగితాలకే 
పరిమితమై పోయాయి. బీడీలు తయారీ చేస్తున్న వారు ఇతర 
కూలీ పనులకు వెళ్లలేక దీనిపైనే ఆధారపడుతున్నారు. వీరి 
సంక్షేమం కోసం ప్రవేశపెట్టిన పథకాలు కూడా సక్రమంగా 
అమలు జరగడం లేదు. బీమా, ఇఎస్‌ఐ ఆసుపత్రిలో వైద్య 
సేవలు తదితర పథకాలు బీడీ కార్మికులకు వుద్దేశించబడినవే. 


నెల్లూరు నగరంతోపాటు బుచ్చి, గూడూరు, కావలి 
ప్రాంతాల్లో అధికసంఖ్యలో వీడీ కార్మికులున్నారు. ప్రధానంగా 
నగర శివారు ప్రాంతాల్లో నివాసం వుంటున్న మహిళలు ఇదే 
వృత్తిని కొనసాగిస్తున్నారు. బీడీ కంపెనీల నుంచి ఆకును 
ఇంటికి తీసుకెళ్లి తయారు చేసి తిరిగి అందజేస్తుంటారు. కిలో 
ఆకును బీడీ చుట్టాల్సి వుంటుంది. పనికిరాని, పిప్పిగా మారిన 
ఆకును తీసివేయగా మొత్తం వెయ్యి బీడీలు తయారు 
చేస్తారు. వెయ్యి బీడీలు తయారు చేస్తే 90రూపాయలు కంపె 
నీలు చెల్లిస్తాయి. కిలో ఆకును రోజంతా చుట్టాల్సి వుం 
టుంది. ఈ కూలీ ఏమాత్రం సరిపోదు. పెరిగిన ధరలకు అను 
గుణంగా కూలీ వేతనాలను చెల్లించాల్సి వున్నా పట్టించుకునే 
వారు లేకుండా పోయారు. 


కేంద్రప్రభుత్వం రోజువారి కూలీ [క్రింద 120రూపా 


యలు చెల్లించాలని ప్రకటించింది. కేంద్రప్రభుత్వం నిర్ణయిం 
చిన కనీస కూలీ వీడీ కంపెని ప్రతినిధులు చెల్లించకుండా 
తక్కువ కూలీ చెల్లిస్తున్నారు. దీనిని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే మరుసటి 
రోజు నుంచి వారికి తయారు చేసే ఆకును ఇవ్వడం మానే 
స్తారు. ఇలా చేయడం వలన ఆ కుటుంబం ఉపాధి కోల్పోయే 
అవకాశం వుంటుంది. దీంతో కొందరు ఎంత కూలి చెల్లిం 
చినా తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. గత సంవత్సరం 
కేంద్రప్రభుత్వం బీడీ కార్మికులకు గుర్తింపు కార్డులు జారీ 
చేసేందుకు శ్రీకారం చుట్టింది. 


బీడీ కార్మికులుగా గుర్తించాలంటే వీడీ కంపెనీ ప్రతి 
నిధులు ధృవీకరణ పత్రం అందజేయాలి. ధృవీకరణ పత్రం 
జారీ చేసే అధికారం కంపెనీ ప్రతినిధులకు వుండడంతో వారు 
ఇష్టానుసారంగా వ్యవహరిస్తున్నారన్న ఆరోపణలు వున్నాయి. 
బీడీ కార్మికుల కోసం నెల్లూరు నగరంలోని పొదలకూరురోడ్డు 
సారాయి అంగడి సెంటర్‌లో ప్రత్యేకంగా ఒక వైద్యశాలను 
ఏర్పాటు కాబడింది. అక్కడ వైద్యులు వీరికి గుర్తింపు కార్డులు 
జారీ చేయడంతోపాటు అవసరమైన వైద్యసేవలను అందిం 
చడం జరుగుతుంది. వీరికి ఫించను సదుపాయం కూడా 
కల్పించాలన్న ప్రతిపాదన వుంది. 


ప్రస్తుతం బీడీలు తయారు చేస్తున్న కార్మికుల వివరాలు 
ఇఎస్‌ఐ ఆసుపత్రి అధికారుల వద్ద సరిగా లేవు. అధిక సం 
కొరవ 14వ పేజీలో 


సర్యూలర్‌లో స్పష్టంగా పేర్కొంది. 

ఈ కులాలకు చెందిన వారు గ్రామాలలో ఆర్థికంగా స్థితిమం 
తులుగా వుంటున్నారు. వీరు ఎటువంటి అంటరానితనం, అస్పృశ్యతకు 
గురికావడం లేదు. గ్రామాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీల కంటే తమ కులం గొప్పదని 
చెప్పుకొంటారు. ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాల్లో మాత్రం ఎస్సీ కులంగా 
పేర్కొంటున్నారు. ఇటీవల రాష్ట్ర హైకోర్టు కూడా నకిలీ కులధృవీకరణ 
పత్రాలపై ఘాటుగానే స్పందించింది. రాష్ట్రపతి ఆమోదించిన ఎస్సీ, 
ఎస్టీ జాబితాను సమగ్రంగా పరిశీలించి అన్ని జిల్లాల్లో ఎస్సీ, ఎస్టీల 
క్రిందకు వచ్చే కులాలను గుర్తించడం జరిగింది. రాష్ట్రపతి ప్రకటించిన 
గెజిట్‌లో లేని కులాల వారికి ఎస్సీ, ఎస్టీలుగా ఎలా గుర్తిస్తూ ధృవీకరణ 
పత్రాలు జారీ చేస్తారని ప్రశ్నించింది. 

జాయింట్‌ కలెక్టర్‌ వద్ద పెండింగ్‌లో వున్న కేసులను పరిష్క 
రించడంతోపాటు నకిలీ కులధృవీకరణ పత్రాలు జారీ చేసిన తహశీ 
ల్లార్లపై కూడా స తీసుకోవాల్సిన అవసరం వుంది. జిల్లాకు సం 
సందిట ఎస్సీ, ఎస్టీ జాబితాలో వున్న కులాలు పేర్లను అన్ని గ్రామ 
పంచాయితీ తహశీల్దార్‌ కార్యాలయాల నోటీసుబోర్డులో ప్రకటించే 
విధంగా జిల్లా కలెక్టర్‌ చర్యలు తీసుకుంటే మంచిది. 


© 
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జమోకరైను 


స్‌ ష్ట్రంలో వైఎస్‌ రాజ 

NS రె శఖళాడ్డి మరణం 
తర్వాత అభివృద్ధి కుంటుపడిం 
దని, ప్రభుత్వం సంక్షోభంలో 
పడిపోయిందని జిల్లాపరిషత్‌ ఛైర్మన్‌ కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి 
విమర్శించారు. కొడవలూరు మండలం నార్హురాజుపాళింలో 
జరిగిన పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు, శంకుస్థాపనల్లో స్థానిక 
ఎమ్మెల్యే నల్లపురెడ్డి ప్రసన్నకుమార్‌రెడ్డితో కలసే పాల్గొన్నారు. 
జిల్లాపరిషత్‌ ఉన్నత పాఠశాలలో జరిగిన సమావేశంలో 
ఆయన మాట్లాడుతూ వైఎస్‌ హయాంలోనే రాష్ట్రం అభివృద్ధి 
పధాన నడిచిందన్నారు. జిల్లాపరిషత్‌ ఛైర్మన్‌గా బాధ్యతలు 
చేపట్టిన గత ఐదేళ్ల కాలంలో జిల్లాపరిషత్‌ను శక్తిమేర అభి 
వృద్ధి చేశామన్నారు. జిల్లాలో ఇసుక మాఫియా ఆగడాలను 


కాలుష్యకోరల్లో చిక్కుకోనున్నాం! 


త్తుకూరు ప్రాంతంలో ఏర్పాటవుతున్న థర్మల్‌ 

ము ఏడ్యుక్‌ ప్రాజెష్టల వల్ల జిల్లా కాలుష్య కోరల్లో 
చిక్కుకోనుందని జనవిజ్ఞాన వేదిక జిల్లా కన్వీనర్‌ డాక్టర్‌ ఎంవి. 
రమణయ్య ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. పొదలకూరులో 
యుటిఎఫ్‌ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించిన సదస్సులో ఆయన 
పాల్గొని ప్రసంగించారు. తీరప్రాంత మండలాల్లో ప్రభుత్వం 
9 థర్మల్‌ విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులను ఏర్పాటు చేసేందుకు సిద్ధపడు 
తోందన్నారు. ఈ విషయంలో ప్రభుత్వం ద్వందవైఖరి అవలంభి 
స్తున్నదని ప్రజల ఆరోగ్యంతో చెలగాటమాడుతోందని విమ 
రించారు. పర్యావరణానికి పెనుముప్పు కల్గించే థర్మల్‌ ప్రాజె 
కులకు ఇబ్బడిముబ్బడిగా అనుమతులివ్వడం వల్ల జిల్లా అన్ని 


ఆ వెంకటగెల 
అభివృద్దికి అడ్డంకులు 


వెనక్కి వెళ్లిన నిధులు 


యోజకవర్గ కేంద్రమైన వెంకటగిరిలో అభివృద్ధి 

DL కుంటుపడుతున్నాయి. మునిసిపాలి 
అభివృద్ధి నిధులు వెనక్కు వెళ్లాయి. విద్యా ప్రాంగణానికి 
శంకుస్థాపన జరిగినా నిర్మాణం మొదలు కాలేదు. నిర్మా 
ణం చేపట్టిన వెంకటగిరి - కోడూరు రోడ్డు అటవీశాఖ 
శ్లియరెన్సు లేక నిలచిపోయింది. వెంకటగిరికి సమీపంలో 
మన్నవరం వద్ద బెల్‌ పరిశ్రమ నిర్మాణం జరుగుతుండ 
డంతో పట్టణం అభివృద్ధి దిశగా పయనిస్తుందని ఎదురు 
చూసిన వారికి నిరాశే మిగుల్తోంది. పట్టణంలో ప్రస్తుతం 
7కోట్లరూపాయలతో నిర్మిస్తున్న సమ్మర్‌ స్టోరేజ్‌ ట్యాంకు 
పనులు తప్ప మరెలాంటి అభివృద్ధి పనులు జరగడం 
లేదు. గురుకుల విద్యాలయాల్లో వసతుల కల్పనకు మం 
జూరైన నిధులు చాలక నిర్మాణాలు అసంపూర్తిగా మిగిలి 
పోయాయి. రెండు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులకు నూతన భవ 
నాలు వచ్చినా అవి వంద పడకల ఆస్పత్రి స్థాయికి ఎదగ 
లేదు. వైద్యసేవలు అంతంత మాత్రంగానే వుంటున్నాయి. 
నిమ్మ పరిశోధనాకేంద్రం, ఐఐహెచ్‌టి ఎదుగు బొదుగు 
లేకుండా వున్నాయి. ఈ పరిస్థితుల్లో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కురు 
గొండ్ల రామకృష్ణ అభివృద్ధి పనులు వేగిరపరచి పట్టణం 
మరింతగా అభివృద్ధి చెందేలా చూడాల్సి వుంది. 


రా 


(( 


ap సంక్షోభంలో రాష్ట ప్రభుత్వం! 


కాకాణి గకవర్టన్‌రెడ్డె వెల్లడె 


అరికట్టి 650కోట్ల రూపాయల నిధులు దుర్వినియోగం కాకుండా 
చేశామన్నారు. కోవూరు ఎమ్మెల్యే ప్రసన్నను పొగడ్తలతో ముం 
చెత్తారు. ప్రజలకు ఎల్లవేళలా అందుబాటులో వుంటూ నియో 
జకవర్గాన్ని అన్ని విధాలా అభివృద్ధి చేశారన్నారు. ఎమ్మెల్యే 
ప్రసన్నకుమార్‌రెడ్డి మాట్లాడుతూ నియోజకవర్గ ప్రజలకు తామె 
ప్పుడూ రుణపడి వుంటామన్నారు. తెలుగుదేశం పార్టీ తర 
పున గెలిచినా నియోజకవర్గ అభివృద్ధి కోసం వైఎస్‌, రోశయ్య, 
కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డిని కలిశానని, దీనిని ప్రజలు అర్ధం చేసు 
కొన్నారని చెప్పారు. కాకాణి చొరవతో నార్తురాజుపాళెంలో 
54 లక్షల రూపాయల అభివృద్ధి పనులు జరిగాయని అభినం 
దించారు. ఈ కార్యక్రమంలో జిల్లా ప్రణాళిక కమిటిసభ్యులు 
వీరిచలపతి, పంచాయితీరాజ్‌ డిఇ రమణరావు, ఎంపిపి నాగ 
భూషణం, ప్రవీణ్‌కు మార్‌రెడ్డి తదితరులు పాల్గొన్నారు. 


జనవిజ్ఞానవేదిక 
జిల్లా కన్వీనర్‌ హెచ్చరిక 


విధాలా ప్రమాదంలో పడనుందని, థర్మల్‌ ప్రాజెక్టులకు చుట్టు 
ప్రక్కల 50కి.మీ దూరం వరకు అన్ని ప్రాంతాలు కాలుష్యం 
బారినపడే ప్రమాదముందన్నారు. రాష్ట్రంలో విద్యుత్‌ అవసరా 
లకు 12వేల మెగావాట్లు చాలని, అయితే మొత్తం 34వేల మెగా 
వాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తికి థర్మల్‌ ప్రాజెక్టులు ఏర్పాటు చేయడం 
వెనుక కాంట్రాక్టర్ల హస్తం వుందన్నారు. ఈ ప్రాజెక్టుల నుంచి 
రోజుకు 2లక్షల టన్నుల బూడిద విడుదలవుతుందని, దీనివల్ల 
ప్రజలకు ప్రాణం మీదకు వస్తుందన్నారు. పర్యావరణం దెబ్బ 
తినడంతోపాటు కిరణజన్య సంయోగక్రియ సక్రమంగా జరగక 
పంట దిగుబడి తగ్గిపోతుందని తెలిపారు. ఉపాధ్యాయులు ఈ 
విషయంపై ప్రజల్లో చైతన్యం తీసుకరావాలని కోరారు. 


ఆ వెంబులూరులో 


తు) ం0తేన ఆలంయం! 


కిలి మండలం వెంబులూరు గ్రామంలో చెట్ల 
డ్‌ పొదల్లో వుండిన పురాతన శ్రీలక్ష్మీ సమేత 
యోగ నరసింహస్వామి ఆలయం ఇటీవల బయల్పడింది. 
ఇరిగేషన్‌శాఖ సిబ్బంది పరిసర ప్రాంతంలో చెరువును పరి 
శీలిస్తుండగా సమీపంలోగల ముళ్లపొదల్లో నరసింహ 
స్వామి ఆలయం వుండడాన్ని గుర్తించిన అధికారులు ముళ్ల 
చెట్లను, పొదలను తొలగించి ఆలయాన్ని దర్శనార్థం విని 
యోగంలోకి తెచ్చారు. ఇరిగేషన్‌ డిపార్టుమెంటుకు చెందిన 
సుబ్బారావు, సహచర ఉద్యోగులు ఈ గుడిని వెలుగులోకి 
తీసుకొనిరావడమేకాక భక్తుల రాకపోకలకు వీలుగా తీర్చి 
దిద్దారు. అంతటితో ఆగక సమీప గ్రామాల్లోని ప్రజలను 
భాగస్వాములు చేసి ప్రతి శనివారం వైభవంగా వూజలు, 
అభిషేకాలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఆలయానికి వచ్చేందుకు సరైన 
రహదారి లేకపోయిన్పటికీ పరిసర గ్రామాలైన వెంబులూరు, 
కమ్మపల్లి, వడ్డిపల్లి గ్రామాల నుంచి భక్తులు ఆలయానికి 
వచ్చి స్వామి దర్శనం చేసుకొంటున్నారు. మండలంలో 
ప్రసిద్ధి పొందిన దేవుడు వెలంపల్లి ఈశ్వరాలయం, నడిం 
పల్లి వీరయ్య స్వామిగుడితోపాటు నరసింహ ఆలయం 
ప్రాచుర్యంలోకి రానుందని భక్తులు విశ్వసిస్తున్నారు. 
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థర్మల్‌ విద్యుక్‌ ప్రాజెక్ట్‌లపై తమ పసరు ముఖ్యమంత్రికి విన్నవించి వస్తున్న 
ప్రతిపక్ష నేతలు పరసా రత్నం, సోమిరెడ్డి చంద్రమోహన్‌రెడ్డి, జక్కా వెంకయ్య, 
మోహన్‌రావు, రాజగోపాల్‌ తదితరులు. 


న కంత మాయు. పట టీ i Lh 
వస్తాల కై మై వ్యాట్‌ ఇబంచునెందడుకు నిరసనగా ' 
21-7-2011 నుండి 27-7-2011 వరకు | 


అలే నిరాహార దీక్షలు | @ 


అసోసియేషన్‌ 


I 


వస్తాలపై వ్యాట్‌ విధించినందుకు నిరసనగా నెల్లూరులో క్లాత్‌ మర్చంట్స్‌ అసోసియేషన్‌ 
సభ్యులు రిలే నిరాహార దీక్షలు చేస్తున్న దృశ్యం. 


నెల్లూరులోని పెన్నా రచయితల స సంఘం తరఫున డాక్టర్‌ రాధేయను సన్మానిస్తున్న 
నరేంద్రబాబు, డాక్టర్‌ జయప్రద, మోపూరు పెంచలనరసింహం, పెరుగు న. 
జి.సుభద్రాదేవి. 


నెల్లూరు చంద్రారెడ్డి డిగ్రీ కాలేజి అధ్యక్షుడు కోటంరెడ్డి రామక్టుష్ణారెద్దిని ఆయన 75వ 
జన్మదినోత్సవం సందర్భంగా సన్మానిస్తున్న చంద్రారెడ్డి (ప్రతావ్‌కుమార్‌రెడ్డి, శ్రీధర్‌రెడ్డి. 


ఈ; క్ట (శ, 
[క | 1 / ia వ య 
నెల్లూరు పొదలకూరురోడ్డులో భూగర్భ దైనేజి పథకానికి శంఖుస్థాపన చేస్తున్న 
ముఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి. ప్రక్కన మంత్రులు పితాని సత్యనారాయణ, 
రఘువీరారెడ్డి, రామనారాయణరెడ్డి, మహీధర్‌రెడ్డి, ఎమ్మెల్యే శ్రీధర్‌కృష్ణారెడ్డి, 


కేంద్ర మంత్రి పనబాక లక్ష్మి. 


దగదర్తి గ్రంథాలయం దీనావస్థ 


౪ జలకు విజ్ఞానాన్ని అందించేందుకు ఏర్నాటెన గ్రంధాలయాలు కొన్ని 

[0౨ ప్రాంతాలలో సిబ్బంది నిర్లక్ష్యం మూలంగా ఎప్పుడూ మూతపడి వుంటు 
న్నాయి. దగదర్తి మండలంలోని గ్రంధాలయం పరిస్థితి ఇదేతీరు. గ్రంధాలయంలో 
పనిచేసే వ్యక్తిది నెల్లూరు కావడంతో అక్కడ నుంచి వచ్చి గ్రంథాలయం తెరవాల్సి 
వుంది. సక్రమంగా విధులకు హాజరుకాకపోవడం, వచ్చినా కొద్దిసేపటికే గ్రంథాల 
యాన్ని మూసివేస్తుండడంతో ప్రజలకు ఉపయోగపడకుండాపోతోంది. దీనిపై ఆ ఉద్యో 
గిని ప్రశ్నిస్తే నిర్లక్ష్యంగా సమాధానమిస్తున్నాడని గ్రంథాలయానికి వచ్చే పాఠకులు ఆవే 
దన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ [గ్రంథాలయంలో గతంలో 497మంది సభ్యులుగా ఉండే 
వారు. సిబ్బంది వ్యవహారశైలి వలన ఈ సంఖ్య 52కు పడిపోయిందంటే ఎంతగా గ్రం 
థాలయం పాఠకులకు అందుబాటులో లేకుండా పోతుందో అవగతమవుతుంది. జిల్లా 
అధికారులు జోక్యం చేసుకొని దీనిని సరిదిద్దాల్సిన అవసరం ఎంతైనా వుంది. 


టికెపాడు హాస్టల్‌ వార్డెన్‌ సస్పెన్షన్‌ 
అ G a 


చే మండలం తూర్పు కంభంపాడు ఎస్సీ బాలుర హాస్టల్‌ వార్డెన్‌ బ్రహ్మ 
య్యను సస్పెండ్‌ చేశారు. విద్యార్థులను కంటికి రెప్పలా చూసుకోవాల్సిన 
వార్డెన్‌ వారిపై కిరాతకంగా వ్యవహరించడంతో పిల్లలు అక్కడ వుండాలంటేనే హడలి 
పోతున్నారు. పిల్లలతో బండ చాకిరి చేయించడమేకాక తాగొచ్చి తీవ్రంగా కొట్టడం, 
తిండి సరిగా పెట్టకుండా పురుగుల అన్నం పెట్టడం ఇదేమని అడిగిన పిల్లలను చావ 
బాదడం చేస్తుండడంతో ఎవరికి చెప్పుకోలేక కుమిలిపోతున్నారు. వారి చేత మద్యం, 
సిగరెట్లు తెప్పించుకొని తాగి చిందులేస్తుండడంతో తట్టుకోలేక తల్లిదండ్రులకు చెప్పుకొ 
న్నారు. వార్డెన్‌ పెట్టే చిత్రహింసలకు భయపడిన పిల్లలు హాస్టల్‌కు వెళ్లమని చెప్పడంతో 
ఈ విషయం అధికారులకు తెలిపినా స్పందన లేదు. గతంలోనూ ఈ వార్డెన్‌పై హాస్టల్‌ 
వాచ్‌మెన్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసి వున్నాడు. ఎవరూ వార్డెన్‌పై చర్యలు చేపట్టకపోవ 
డంతో తననెవరూ ఏమీ చేయలేరని భావించి పెట్రేగి పోయాడు. చివరకు విద్యార్థులు, 
గ్రామపెద్దలు జిల్లా కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌ దృష్టికి వార్డెన్‌ వ్యవహారాన్ని తీసుకపోవడంతో ఆయన 
అతన్ని సస్పెండ్‌ చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. 


వెంకటగిరిలో పార్కింగ్‌ సమస్య! 


కటగిరి పట్టణంలో జనాభా పెరిగింది. దీనికి తగినట్లు వాహనాల సంఖ్య 

యె ౦ెపెరగడంతో పార్కింగ్‌ సమస్య ఎదురౌతుంది. రోజురోజుకు వాహనాల 
వినియోగం పెరుగుతుండడంతో రోడ్లు రద్దీగా మారుతున్నాయి. పట్టణంలోని ప్రధాన 
రహదారుల్లో బ్యాంకులు, విద్యాసంస్థలు వుండడంతో నిత్యం అక్కడకు వచ్చేవారు తమ 
వాహనాలు నిలిపేందుకు సరైన స్థలాలు లేక రోడ్లపై పెట్టేయడంతో ట్రాఫిక్‌ సమస్య 
ఎదురౌతోంది. దీంతో ప్రజలు తీవ అసౌకర్యానికి గురౌతున్నారు. ప్రధాన వీధుల్లో స్ట్రేట్‌ 
బ్యాంక్‌, ఆంధ్రాబ్యాంకు, సిండికేట్‌ బ్యాంకు, పినాకిని బ్యాంకు వద్ద సైకిళ్లు, మోటారు 
సైకిళ్లకు స్టాండ్‌ లేదు. అక్కడేవున్న నాగయ్య కళాశాల, సాయిబాబా కాన్వెంట్‌ తదితర 
విద్యాసంస్థల వద్ద బస్సులు తిరిగేందుకు ఈ వాహనాలు అడ్డంకిగా మారుతున్నాయి. 
గతంలో పోలీస్‌శాఖ పట్టణంలో కొన్ని పార్మింగ్‌ స్థలాలు కేటాయించినా వాటిని ఆక్రమిం 
చేయడంతో వాహనాలు నిలిపేందుకు స్థలం లేకుండా పోయింది. అధికారులు దీనిపై 
దృష్టి సారించి వాహనాల పార్మింగ్‌కు స్థలం చూపించాలని పట్టణ ప్రజలు కోరుతున్నారు. 
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జమీః౯రైకు 


దుస్టితిలక బకగకలు ఆస్పతై 


గోలు మండలంలోని ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి పేరు 

గొప్ప ఊరు దిబ్బ అన్న చందంగా వుంది. ఇక్కడ 
ఆస్పత్రి వున్నా వైద్యసేవలు పూజ్యం. మందులు వుండవు, 
పేరుకు పలువురు వైద్యులు ఆస్పత్రిలో పని చేస్తున్నా పేదలకు 
వైద్య సేవలు అందించేందుకు ఒక్కరూ అందుబాటులో వుం 
డరు. క్యాంపులు, సమావేశాల పేరుతో విధులు ఎగ్గొట్టి సొంత 
పనులు చక్కదిద్దుకొంటుంటారు. ఒకరిద్దరు నర్సులు మాత్రం 
కొద్దిసేపు వుండి ఆస్పత్రికి వచ్చే వారికి ఒకటి రెండు మాత్రలు 
చేతిలోపెట్టి పంపేస్తుంటారు. మధ్యాహ్నం తర్వాత ఆస్పత్రిలో 
ఎవ్వరూ వుండరు. ఆ సమయంలో అత్యవసర చికిత్స కోసం 
ఎవరైనా రోగులు వస్తే పట్టించుకొనే దిక్కు వుండదు. ఇక 


ఆ వైద్య సేవలు పూజ్యం 


అల్లూరు ఆస్పత్రి పరిస్థితి అంతే. వివిధ ప్రాంతాల నుంచి ఈ 
ఆస్పత్రులకు వచ్చే వారికి మందులిచ్చే దిక్కు వుండకపోవ 
డంతో పైవేటు వైద్యం చేయించుకొనే స్థోమత లేక, ప్రభుత్వ 
వైద్యం అందక పేదలు అల్లాడిపోతున్నారు. దీనిపై ఎమ్మెల్యే 
బీద మస్తాన్‌రావు దృష్టికి పలుమార్లు సమస్య తెలిపితే ఆయా 
వైద్యులను మందలించినా వారిలో మార్పు రాలేదు. చివరకు 
కుక్కకాటుకు మందిచ్చేవారే లేకపోవడంతో ఇటీవల మద్దూరు 
పాడుకు చెందిన సుకన్య అనే గర్భిణి పరిస్థితి విషమించడంతో 
ఆమెను చెన్నెకు తరలించాల్సి వచ్చింది. జిల్లా అధికారులు 
ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిల్లో వైద్యులు సక్రమంగా పని చేసేలా చర్యలు 
చేపట్టాలని ప్రజలు కోరుకొంటున్నారు. 


అ కావలి 


మిత్రమండలి వితరణ 


విద్యార్థులకు పుస్తకాలు, పలకలు 


వలి మిత్రమండలి ఆధ్వర్యంలో రూరల్‌ మం 

డలం, కావలి పట్టణం తదితర ప్రాంతాల 
లోని వివిధ పాఠశాలల విద్యార్థులకు నోటుపుస్తకాలు, 
పలకలు, జామెట్రీ బాక్సులు అందజేయడం జరిగింది. 
కావలి బాలకృష్ణారెడ్డినగర్‌లో విశ్వహిందూ పరిషత్‌ 
ఆధ్వర్యంలో నడుపబడుతున్న నేతాజి స్మూలు పిల్లలకు 
వీటిని అందజేశారు. అలాగే కావలి మండలం బైనాటి 
వారి పాళెం మండలపరిషత్‌ ప్రాథమికోన్నత పాఠశాలలో 
చదివే విద్యార్థులకు పలకలు, పుస్తకాలను పంపిణీ చేశారు. 
నేతాజీస్మూలులో చదివి పదవ తరగతిలో 500పైగా 
మార్కులు తెచ్చుకొన్న వారికి రామచంద్రుని రామచం 
ద్రయ్య 1,116 రూపాయలు బహుమతిగా ప్రకటించగా, 
నేరెళ్ల మస్తానయ్య వాటర్‌ ఫిల్దర్‌ను అందజేస్తానన్నారు. 
ఈ కార్యక్రమంలో మిత్రమండలి గౌరవాధ్యక్షుడు పచ్చిపు 
లుసు వెంకటేశ్వర్లు, అధ్యక్ష కార్యదర్శులు పి.ఆదినారా 
యణ, అమరా వెంకటేశ్వర్లు, కోశాధికారి మట్టా 
కొండయ్య తదితరులు పాల్గొన్నారు. 


వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ సిభ్యళ్చే సమోదు 


నరుకూరులో వేడుకలా జరిగింది 


టపల్లిగూడూరు మండలం నరుకూరు సెం 
తో టర్‌లో నిర్వహించిన వైఎస్‌ఆర్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమం బహిరంగ సభ విజయవంత 
కావడంతో క్యాడర్‌లో ఉత్సాహం నెలకొనింది. గత కొంత 
కాలంగా స్తబ్దుగా వున్న వైఎస్‌ఆర్‌ పార్టీలో సభ్యత్వ నమోదు 
ఊపుతీసుక వచ్చిందనే చెప్పాలి. ఆ పార్టీ నేత, ఎంపిపి టంగు 
టూరు శ్రీనివాసులరెడ్డి చొరవ తీసుకొని పేడూరు గ్రామానికి 
చెందిన తెలుగుదేశం పార్టీ నేత తిక్కవరపు సనత్‌కుమార్‌రెడ్డిని 
పార్టీలోకి తీసుకరావడంతో వైఎస్‌ఆర్‌ పార్టీకి అదనపుబలం 
చేకూరినట్లయింది. సనత్‌కుమార్‌రెడ్డి పార్టీ తీర్ధం పుచ్చుకొనే 
సందర్భంలో భాగంగా జరిగిన బహిరంగసభను దిగ్విజయం 
చేయడమేకాక తనతోపాటు తెలుగుదేశంపార్టీకి చెందిన పలు 
వురు నేతలను పార్టీలోకి తీసుకొని రావడంతో కార్యకర్తల్లో 
సంతోషం వ్యక్తం అయ్యింది. ఈ కార్యక్రమానికి వైఎస్‌ఆర్‌ 
కాంగ్రెస్‌పార్టీ జిల్లా కన్వీనర్‌ కాకాణి గోవర్దన్‌రెడ్డి, ఎల్లసిరి 
గోపాల్‌రెడ్డి, డైరీ మాజీ ఛైర్మన్‌ చిల్లకూరు సుధీర్‌రెడ్డి తదిత 
రులు విచ్చేసి ప్రసంగించారు. 


చ. ఉత్తరక్రియలు 4 


మంచి మనసున్న అమృతమూర్తి, నేత్రదాత 
మా తల్లిగారైన బాదం వెంకటసుబ్బమ్మ గారు 
తేది 16-7-2011 శనివారం నాడు 
స్వర్గస్తులైనారు. వారి ఆత్మకు శాంతిని 
కలుగచేయమని భగవంతుని ప్రార్థిస్తూ... 
: ఉత్తరక్రియలు :----- 
తేది 30-07-2011 శనివారం “శిలోద్వాసన” 
తేది 31-7-2011 ఆదివారం “పొత్తర్లు సవిండీ కరణ” 
తేది 1-8-2011 సోమవారం “వైకుంఠ సమారాధన" 


శ బాదం వెంకట సుబ్బమ్మ ఆ 
(/o లేట్‌ బాదం అల్లూరయ్య 


డా॥ బాదం శ్రీనివాసరావు 
మరియుకుటుంబసభ్యులు 


హరికి ప్రీతికరమైన రోజు 
శ్రీ ప్రతి నెలా రెండు 
ఏకాదశులు, సంవత్సరం పొడవునా 
ఇరవైనాలుగు ఏకాదశులు వస్తాయి. ఈ 
ఏకాదశులన్ని ముఖ్యమైనవే అయినా 
ఆషాడశుద్ధ ఏకాదశి ప్రధానమైనది. ఈ 
రోజు నుండి విష్ణుమూర్తి పాలసము 
ద్రంలో శయనిస్తాడు కాబట్టి దీనికి శయ 
నైకాదశి అని పేరొచ్చింది. ఏకాదశుల్లో 
చేసే వ్రతాలకు ఎంతో ప్రాధాన్యత వుంది. 
ఆ వ్రతాలను ఆచరించడం వలన పుణ్య 


జ్‌మహల్‌ నిర్మాణం కోసం రాళ్లెత్తిన కూలీలకు 
గుర్తింపు లేనట్లుగా వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పెట్టక 
ముందు నుంచి అహర్నిశలు శ్రమించిన కోటంరెడ్డి 
శ్రీధర్‌రెడ్డి ఆ పార్తీ ప్రకటించిన ఏ కార్యవర్గాలలో 
శ ew రు ౧ 
చోటు దక్కక పోవడంపై ట్రంకురోడ్డులో విసృత 
చర్చలు జరిగాయి. కాని పదవి విషయమై 
పట్టించుకోకుండా శ్రీధర్‌రెడ్డి వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ 
సభ్యత్వ నమోదు కార్యక్రమాల్లో బిజీగా వున్నాడు. 
మొత్తం మీద పార్టీ పెద్దలు జరిగిన తప్పును గ్రహించారు. 


ఫలాలు అందుతాయని ప్రతీతి. అలాంటి 
వ్రతాలలో గోపద్మ వ్రతం శ్రేష్టమైనది. 
అష్టకష్టాలతో అతలాకుతలం 
అవుతున్న మానవజాతిని ఉద్దరించడానికి 
సాక్షాత్తు శ్రీమహావిష్ణువే ఈ ఏకాదశిని 
ఏర్పాటు చేశారనీ, గోపద్మ వ్రతం ప్రాశ 
స్యాన్ని తెలియ చెప్పాడని పురాణాలు 
చెప్తున్నాయి. గోపద్మ వ్రతాన్ని నియమ 
నిష్టలతో ఆచరించడం వలన వ్రతం 
చేసిన వారు సమస్త వ్యధల నుంచి 
విముక్తి పొందుతారని, సుఖశాంతులు 


ఆయన్ను వైఎస్సార్‌ కాంగ్రెస్‌ పార్టీ కృష్ణాజిల్లా ఇన్‌ఛార్జిగా నియమించారు. 
శ్రీధర్‌రెడ్డి పార్టీ పొలిట్‌బ్యూరోలో వుండాల్సిన వ్యక్తని ఆయన అభిమానుల 


న్న్న 71 ఆ కోరిక ఎప్పటికి తీరుతుందో? 


i | 
i 


కిరణ్‌ మయం 
వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌రెడ్డి ప్రారంభించిన పథకాల పేర్లు 
మార్చను ప్రస్తుత ముఖ్యమంత్రి నల్లారి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి 
విసృతంగా శ్రమిస్తున్నారు. ప్రతి పథకంలో ఏదోలా 
తన పేరు వుండేలా తెలివిగా చూసుకొంటున్నారు. 
యువత కోసం ఆయన ప్రవేశపెట్టిన పథకానికి 
'యువకిరణాలు? అని పేరు పెట్టారు. సినిమా హాళ్ల 


ట్రైలర్స్‌లో వెలుగు కిరణాలంటూ గోల చేస్తున్నారు. ఈవారంలో నెల్లూరులో 
ఆయన పర్యటనను పురస్కరించుకొని ఏర్పాటు చేసిన పెద్ద పెద్ద హోర్డింగుల్లో 
కాంగ్రెస్‌ ప్రగతి కిరణాలంటూ' శీర్షిక పెట్టి వైఎస్‌ ప్రవేశపెట్టిన పథకాలన్నీ దాని 
క్రింద గుది గుచ్చడంపై ట్రంకురోడ్డులో విసృత చర్చ జరుగుతుంది. 


గోపద్మ వ్రతంతో సుఖశాంతులు! 


లభిస్తాయని పద్మపురాణం పేర్కొం 
టుంది. 

ఈ [వ్రతం ఆచరించే విధా 
నాన్ని వురాణాలలో వివరించడం 
జరి గింది. గోపద్మ వ్రతం ఆచరించే 
ఆషాడశుద్ద ఏకాదశి నుండి కార్తీక 
శుక్ల ద్వాదశి వరకు ప్రతిరోజూ 
ముందుగా పశువుల కొట్టాలను 
శుభ్రం చేసి అలికి ముగ్గులు పెట్టి 
అలంకరించాలి. కొట్టం మధ్యలో 
మండపం కట్టి అక్కడ విష్ణువును 
ఆరాధించాలి. ఈ వ్రతంలో గోపూజ 
ప్రధానమైనది కాబట్టి గోవును 
పూజించాలి. బియ్యపు పిండితో 
ముప్పైమూడు పద్మాలను వేసి 
గంధం, పుష్పాలు, అక్షింతలతో 
పూజ చేసి ప్రదక్షిణలు చేయాలి. 
పద్మాలు ఎన్ని వున్నాయో దానికి 
తగినట్టు పిండి వంటలు తయారు 
చేసి నైవేద్యం పెట్టి వాటిని వాయ 
నంగా ఇవ్వాలి. నియమనిష్టలతో 


ఆర్‌ఎస్‌ అధినేత కె.చంద్రశేఖర్‌ 

రావు తాను విభిన్న రూపాలలో 

ఎలా వుంటాడో చూసుకోవాలంటే ఒకసారి నెల్లూరు రాక 

| తప్పని పరిస్థితి. పలు పోరాటాలు, ఉద్యమాలకు పురిటి 

గడ్డయిన సింహపురిలో సమైక్యాంధ్ర ఉద్యమం కూడా 

వూపందుకొంది. విద్యార్థి ఐకాస నేతృత్వంలో రోజుకో 

రూపంలో చంద్రశేఖర్‌రావు దిష్టిబొమ్మలు తగలబెట్టడం, 

ఉరితీయడం చేస్తున్నారు. ఈ వేషాల్లో పరాకాష్టగా 

కెసిఆర్‌కు వ్యాంప్‌ గెటప్‌ వేసిన చిత్రం అందరినీ కొట్టొచ్చినట్లు ఆకర్షించి ట్రంకు 
రోడ్డులో చర్చకు తెరతీసింది. 


౪ _ చలనాలకు కేంద్ర బిందువు నెల్లూరు మాజీ 
౧౮0౦మేయర్‌ భానుశ్రీ ఈ మధ్య వార్తల్లో లేదు. 
ఈ విషయం ఆమెకు నచ్చినట్లు లేదు. ఒక్కసారి మళ్లీ 
ఢా = జనంలో వెళ్లను సరికొత్త త ముఖ్య 
మంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి రాకను పురస్కరించుకొని నగ 
రంలో విసృతంగా మైక్‌ అనౌన్స్‌మెంట్‌ చేశారు. దీనిలో 
/ అనౌన్సర్‌గా భానుశ్రీ మారారు. ఆటోల్లో హోరెత్తిస్తున్న ఈ 
ప్రచారంలో గొంతు ఎక్కడో విన్నట్లుందేనని ఒక నిమిషం 
ఆలోచించినవారు 'భానుశ్రీదని అట్టే గ్రహించారు. 
ప్రజల్లోకి రావడానికి ఆమె అనుసరించిన పద్ధతిని 
చూసి 'జెరా' అనక తప్పలేదు. మైక్‌ అనౌన్సర్లు తమకు 
పోటీగా మార్కెట్‌లోకి వచ్చిన భానుశ్రీని బయటకు ఏమీ 
అనలేక లోలోన కుమిలిపోతున్నారు. 


ఈ గోపద్మ వ్రతం చేయడం వలన 
కష్టాలు తొలగి సుఖసంతోషాలు 
లభిస్తాయని నమ్మకం. దీనికి సం 
బంధించి అనేక కథలు పురాణా 
లలో వివరించబడి వున్నాయి. 


ఏకాదశి పండుగ. విశిష్టత 
గురించి మరొక కథ ప్రచారంలో 
వుంది. విష్ణుమూర్తి సంకల్పంతో తన 
శరీరం నుంచి ఒక కన్యను జనింప 
చేశారని, ఆమే ఏకాదశి అని చెప్ప 
బడింది. ఆ విధంగా జనించిన ఆమె 
శ్రీహరిని మూడు వరాలు కోరిం 
దట. సదా మీకు ప్రియంగా వుండా 
లని, అన్ని తిధులలోను ప్రముఖంగా 
వుండాలని అందరిచే పూజింపబడా 
లని, ఉపవాసం చేసిన వారికి మోక్షం 
లభించాలని కోరుకొందట. ఆమె 
కోరిక మేరకు శ్రీహరి ఏకాదశులకు 
విశేష ప్రాధాన్యం కల్పించారని, 
వ్రతం ఆచరించేవారికి శుభాలు కలి 
గేలా దీవించారని చెప్తారు. 


కలెక్టర్‌ చాక్లెట్లు! 


లక్షణమైన శైలిలో పని 
లి కస్తున్న కలెక్టర్‌ శ్రీధర్‌రెడ్డి 
ప్రతి సోమవారం కలెక్టరేట్‌లో జరిగే 
ప్రజావిజ్ఞపుల దినానికి తరలివచ్చే 
వారి సమస్యలు ఓపిగ్గా వింటున్నారు. 
సమస్య ఏ శాఖ పరిషరిస్తుందో ఆ 
శాఖాధికారికి 'నోట్స్‌' వ్రాస్తున్నారు. 
ముఖ్య సమస్యలను ఆ శాఖలతో 
ఆయనే మాట్లాడి పరిష్మరిస్తున్నారు. 
అర్జీలివ్వను వస్తున్న మహిళలు, పిల్ల 
లకు చాక్లెట్లు అందిస్తుండడంతో 
వారు సంతోషపడిపోతున్నారు. ప్రజా 
విజ్ఞప్తుల దినం రోజు మొత్తం మీద 
పెద్ద చాక్లెట్ల బాక్సు ఖర్చయి 
పోతుండడంపై కలెక్టరేట్‌ వర్గాల్లో 
మంచి చర్చ జరుగుతోంది. 


షే వ్యవసాయ మార్మెటింగ్‌శాఖలో అవసరం లేకపో 

యినా గోదాములు కడుతున్నారు. అదీ ఒకటి కాదు 

రెండు కాదు ఏకంగా 800 గోదాములు. ఇప్పటికే ఆ శాఖలో 1600 
గోదాములున్నాయి. వాటిలో కనీసం 300 గోదాములు కూడా వినియోగంలో లేవు. 


ఒకప్రక్క వెయ్యికిపైగా గోదాములు ఖాళీగా పడివున్నా మళ్లీ గోదాముల నిర్మాణాన్ని 
చేపట్టడం వెనుక పెద్ద కథే వుందంటున్నారు. గోదాముల నిర్మాణంలో కాంట్రాక్టర్ల నుంచి 
అధికారులకు, ఇంజనీర్లకు పెద్దమొత్తంలో ఆమ్యామ్యాలు ముడతాయి. అందుకే మార్కెట్‌ 
కమిటీ దగ్గర డబ్బుల్లేకపోయినా బ్యాంకుల నుంచి అప్పుతెచ్చి మరీ గోదాములు కడ్డున్నారు. 
కట్టిన గోదాములు ఉపయోగపడకపోగా చేసిన అప్పుకు ఏటా వడ్డీ కట్టుకోలేక మార్కెట్‌ 
కమిటీలు ఉసూరనుకోవాల్సిందేనని ఆ కమిటీల పాలకవర్గాలు మదనపడ్తున్నాయి. 


రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించిన రాష్ట్ర సర్కారు 


ణే 
bs bw గుమస్తాల దగ్గర నుంచి ఒకటోగ్రూపు గజిటెడ్‌ అధికారుల 
నియామకాల వరకు అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక ఇను రాష్ట్ర సర్వీసు 
కమిషన్‌లో రాజ్యాంగాన్ని ఉల్లంఘించడం ఇప్పుడు చర్చనీయాంశం అయ్యింది. 
(రై సర్వీసు కమిషన్‌లో అభ్యర్థల్ని ఎంపిక చేసే ఛైర్మన్‌తోపాటు ఇతర సభ్యులలో సగం 
| మందికి కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సర్వీసుల్లో కనీసం 10 సంవత్సరాలపాటు అనుభవం 
ఉండి తీరాలని రాజ్యాంగంలోని 316 ఆర్టికల్‌లో స్పష్టంగా వుంది. అయితే దివంగత 
సిఎం వై.ఎస్‌ హయాంలో ఇదేం పట్టించుకోకుండా రాజకీయ పునరావాసం కోసం ఏ మాత్రం 
అర్హతలేని వారిని సభ్యులుగా నియమించారు. అప్పటి గవర్నర్‌ తివారీ కూడా దీన్ని గమనించకుండా 
ఆమోదించాడు. ప్రస్తుతం కమిషన్‌లో వున్న సభ్యుల్లో ఒకరు డిప్యూటీ తహశీల్దారుగా పని చేసిన వ్యక్తి 
కూడా వుండటం ఇంకా ఆశ్చర్యం కలిగించే విషయం. రాజు తలచుకుంటే పోస్టులకు కొదవా! 


ఎస్వీ పదవీకాలం పొడిగింపుపై సందిద్ధం 


ష్టపభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి ఎస్వీ ప్రసాద్‌ పదవీ కాలం 

పొడిగింపుపై ఇప్పుడు సందిగత నెలకొని వుంది. ఈ 
ఏడాది సెప్టెంబర్‌లో అంటే మరో రెండు నెలల్లో ఎస్వీ పదవీ విరమణ 
చేయాల్సి వుంది. నలుగురు ముఖ్యమంత్రుల పేషీల్లో సిఎం సెక్రటరీగా, 
రాష్ట్రప్రభుత్వంలో కీలక శాఖల్లో పని చేసిన అనుభవం వుండటంతో మరో 
ఆర్నెళ్లపాటు ఎస్వీనే కొనసాగించాలని పలువురు మంత్రులు సిఎంపై ఒత్తిడి తెస్తున్నారు. ఎస్వీ 
సామాజిక వర్గానికి చెందిన పిసిసి చీఫ్‌ బొత్సా సత్యనారాయణ, ఇటీవలే కాంగ్రెస్‌లో విలీనమైన 
మెగా స్టార్‌ చిరంజీవి, మరికొందరు కాపు ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులు ఎస్వీని కొనసాగించాల్సిందేనని 
పట్టు బడుతున్నట్లు భోగట్టా. ఒక వేళ ఎస్వీ పదవీకాలం పొడిగించని పక్షంలో ప్రస్తుతం తన పేషీలో 
ముఖ్యకార్యదర్శిగా పని చేస్తున్న జె.సత్యనారాయణను సి.ఎస్‌ చేయాలని సిఎం కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి 
భావిస్తున్నారు. అయితే సిఎం పేషీలో సత్యనారాయణ పనితీరు పట్ల అధికారులు, ప్రజాప్రతినిధులు 
కూడా అనేక ఫిర్యాదులు చేస్తున్నారు. ప్రతీఫైలుపై కొర్రీ వేస్తాడని, నిర్ణయాలు తీసుకోవడంలో 
తాత్సారం చేస్తాడన్న ప్రచారం వుంది. దీనివల్ల సత్యనారాయణకు మరికొంత అనుభవం వచ్చేదాకా 
అయినా ఎస్వీని సిఎస్‌గా కొనసాగించాలన్న వాదన బలంగా వినిపిస్తోంది. అయితే ఎస్వీ మాత్రం 

[౨ లేడని అంటున్నారు. చూద్దాం! ఏం జరుగుతుందో!!! 


గు... ఇతర రాష్ట్రాలకు చెందిన ఓ సమర్థ పోలీసు అధికారిని | 
సూచించాలని ఆ రాష్ట్ర హైకోర్టు కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖను కోరింది. దీంతో జ 
మన రాష్ట్రంలో అదనపు డైరెక్టర్‌ జనరల్‌గా పని చేస్తున్న చరా రును సోలి 
మంత్రిత్వశాఖ ప్రతిపాదించింది. ఈ మేరకు సమ్మతి కోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి వ్రాసింది. రాష్ట్రప్రభుత్వం 
సరేనంది. దీంతో గుజరాత్‌ హైకోర్టు జె.వి. రాముడ్ని దర్యాప్తు అధికారిగా నియమించింది. ఇంతవరకు 
బాగానే వుంది. జె.వి.రాముడు దర్యాప్తు చేసి గుజరాత్‌ ఎన్‌కౌంటర్లన్నీ కట్టుకథలంటూ తేలిస్తే. అదే 
తరహాలో మన రాష్ట్రంలో జరిగిన ఎన్‌కౌంటర్లపై కూడా విచారణ జరిపించాలని పౌరహక్కుల సం 
ఘాల నుంచి డిమాండ్‌ వచ్చే ప్రమాదం వుంది. దీంతో నాలుక కరుచుకున్న రాష్ట్రప్రభుత్వం జః 
రాముడి ద్వారా తనకు వీలుకాదంటూ చెప్పించింది. ఇటీవలే తనకు పెద్ద శస్త్రచికిత్స జరిగినందున 
కొంతకాలంపాటు విశ్రాంతి అవసరమని డాక్టర్లు చెప్పారంటూ జె.వి.రాముడు వైద్య సర్టిఫికెట్‌ కూడా 
పంపాడు. ఈ విషయం ఎక్కడ లీకైందో కానీ కేంద్ర హోంమంత్రిత్వశాఖకు తెలిసిపోయింది. ముందు 
అనుమతించిన తర్వాత... తిరిగి కూడదని చెప్పించిన రాష్ట్రప్రభుత్వం తీరు పై కేంద్ర హోంశాఖ కన్నెర 
చేస్తోందట. మీ ఇంటికి మా ఇల్లు ఎంతదూరమో మా ఇంటికి మీ ఇల్లూ అంతే దూరమన్న సామెతను 
మున రాష్ట్రప్రభుత్వం బాగా జీర్ణించుకున్నట్లుంది కదూ. 
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జమిో౭౯రైతు 


ఈసం మట్టి షాగరుకు మందునేసిన మఖ్యమంత్రి 


ఆ ఏ సభలోనూ సోదరులిద్దరి పేరు పలకలేదు. 
ఆ ఆదాల, వాకాటి ఇళ్లకు వెళ్లి వారింటికి వెళ్లలేదు. 


x 


తన ఇంటికి తేనేటి విందుకు వచ్చిన సిఎంను సత్మరిస్తున్న ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణరెడ్డి. 


ఖ్యమంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి నెల్లూరు 
మువర్యన జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ వర్గాల 
బలాబలాలను తారుమారు చేసింది. ఆయన మంత్రి 
వర్గంలో ఆనం రామనారాయణరెడ్డి ఆర్థిక మంత్రిగా 
నియమితుడైనప్పటి నుంచీ జిల్లాలో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ 
సమస్తం ఆనం వారి పరం అయిపోయిందన్న ప్రచా 
రం ఒకటి నడుస్తూ వుండింది. దానికి తగ్గట్లే రామ 
నారాయణరెడ్డి ఆర్జన మంత్రిగా రూపాంతరం చెంది, 
ప్రభుత్వ ఆస్తులను బందిపోటు దొంగలకంటే హీనంగా 
దోచుకోవడం అలవాటు చేసుకొన్నాడు. నగరంలో 
ఎక్కడ ఏ స్థలం కన్పించినా పాగా వేసేయడం, ఎవరు 
అపార్టుమెంటు కట్టుకొంటున్నా రియల్‌ ఎస్టేట్‌ లే 
అవుట్‌ వేసుకొంటున్నా దౌర్జన్యంగా వాటాలు తీసు 
కోవడం, మాట వినకుంటే బుల్‌డోజర్‌ పంపించి 
వాటిని కూలదోయడం వారికి అలవాటుగా మారింది. 


ముట్టె పొగరుకు మందు 


కలెక్టర్‌ దగ్గర నుంచి పంచాయితీ తాలూకా 
ఫీసు బంట్రోతు వరకు ప్రభుత్వ యంత్రాంగం 
మొత్తం తమ చెప్పుచేతలలో నడవాలని ఒత్తిడి 
చేయడం ఆనవాయితీగా మారింది. తమ ఆజ్ఞ లేనిదే 
జిల్లాలో చీమ కూడా కుట్టడానికి లేదనే అహంకా 
రంతో ప్రవర్తిస్తున్నారు వారు. ఈ ముట్టె పాగరుకు 
మందు వేసి పోయాడు ముఖ్యమంత్రి. 


పేరు కూడా చెప్పలేదు 


నిజానికి ఈ పర్యటనలో ఆనం వాళ్లు తల 
చింది ఒకటి, జరిగింది వేరొకటి. ముఖ్యమంత్రితో 
తమకు సత్సంబంధాలు లేవనే ప్రచారం అబద్ధమని, 
ఆయనతో తాము ఆత్మ బంధువుల వలె కలిసి 
మెలసి వున్నామని నిరూపించుకోవడానికి నానా 
తంటాలు పడ్డారు. అందుకోసం వైఎస్‌ రాజశేఖర్‌ 
రెడ్డి కంటే మిన్నగా స్వాగత సత్కారాలు తల పెట్టారు. 
కానీ ఆ భ్రమలకు కిరణ్‌కుమార్‌ రెడ్డి ఏమాత్రం వివ 
సుడు కాలేదు. అరడజను సభలలో పాల్గొన్నా, ప్రతి 
సభలో ఆరనమంత్రి, ఆయన సోదరుడు పక్షనే 
వున్నా పొరపాటున కూడా వారి పేరు తన నోటి 
నుంచి పలకలేదు ముఖ్యమంత్రి. పేరు చెప్పాల్సినంత 
ప్రాధాన్యత వారికి లేదనే తీరులో, వారిని పూర్తిగా 


విస్మరించి, ఉపన్యాసాలు చేశారాయన. చివరకు 
ఆనం సోదరులు ఎంతో ప్రతిష్టకు పోయి, దిగ్విజ 
యంగా నిర్వహించిన కార్యకర్తల సభలో కూడా 
వారి పేరు చెప్పలేదు. 


నాతో లేరనే సంకేతం 


మరొకప్రక్క నెల్లూరు నగరానికి ఏ వున్నత 
స్థాయి వ్యక్తి వచ్చినా తమ ఇంటికి తీసుక వెళ్లి విందు 
సత్మారం చేయడం ఆనం సోదరులకు అలవాటు. 
కానీ ఈసారి ముఖ్యమంత్రి వారికా అవకాశం ఇవ్వ 
లేదు. వారికి బదులుగా సర్వేపల్లి ఎమ్మెల్యే ఆదాల 
ప్రభాకర్‌రెడ్డి, కొత్త ఎమ్మెల్సీ వాకాటి నారాయణరెడ్డి 
ఇళ్లకు వెళ్లి, విందు ఆరగించారు. మధ్యాహ్నం ఖాళీ 
వున్నా, అతిథి గృహంలో కలెక్టర్‌ పెట్టిన క్యారియర్‌ 
భోజనం తిన్నాడే తప్ప ఆర్థికమంత్రి ఆహ్వానాన్ని 
మన్నించలేదు. 

వీటన్నిటిని బట్టి అర్థమయ్యేది ఒక్కటే - 
నెల్లూరు జిల్లాలో ఆనంవాళ్లు ఎవరికంటే అధికులు 
కారని అటు పార్టీకి, ఇటు అధికార గణానికి స్పష్ట 
మైన సంకేతం ఇవ్వదలచినట్లున్నాడు ముఖ్యమంత్రి. 


కొత్త నాయకత్వం 


ఈ పర్యటనలో కొట్టొచ్చినట్లు కన్పించిన 
మరొక విశేషం - జిల్లా కాంగ్రెస్‌లో కొత్త నాయక 
త్వానికి శ్రీకారం. నాలుగైదేళ్ల వరకు నెల్లూరు జిల్లాలో 
కాంగ్రెస్‌ అంటే నేదురుమల్లి జనార్దనరెడ్డి ఒక్కడే. 
వైఎస్‌ కాలంలో ఆనం వారు సమాంతర నాయకత్వం 
సంపాదించారు. తర్వాత తర్వాత పూర్తిగా వారిదే 
పెత్తనమన్నట్లు నడిచింది. కానీ ఇప్పుడు జరిగిన 
ముఖ్యమంత్రి పర్యటనలో ఆదాల ప్రభాకర్‌రెడ్డి, 
వాకాటి నారాయణరెడ్డి నూతన నాయకత్వ శ్రేణిలో 
చేరిపోయారు. జిల్లాకు సంబంధించిన వ్యవహారా 
లలో అటు ముఖ్యమంత్రి, ఇటు పిసిసి అధ్యక్షుడు 
బొత్సా సత్తిబాబు కూడా ఆనం వారితో పాటుగా 
వీరిద్దరితో నూ సంప్రదింపులు చేస్తున్నారు. ముఖ్య 
మంత్రి నెల్లూరు జిల్లా పర్యటన ఏర్పాట్లలో ఆర్థిక 
మంత్రితో కంటే అధికంగా ఈ కొత్త జంట పాత్రే 
ఎక్కువ కావడం గమనార్హం. అందుకు కారణం - 

కొరవ 14వ పేజీలో 


జమోకరైను 


పెద్దగా చెప్పుకో తగ్గ ఆరోగ్యవిషయ లోపాలుండవు. దీర్హరోగులకు 
ఇబ్బందులుండవచ్చు. కళత్రంతో గొడవలుండవచ్చు. కళత్రబంధు 
వులు దానికి కారణమవవచ్చు. ధనవిషయాలలో లోటు లేదు. రుణ 
రూపంలో కూడ ధనప్రాప్తి భాగస్వాములు మోసగించే అవకాశాలు 
న్నాయి. వ్యాపారులకు పోటీలధికం. పాదాలకు గాయాలు తగిలే అవ 
కాశం. ఉద్యోగులకు ప్రమోషన్‌ లేదా ఆదాయవృద్ధి ఉండవచ్చు. 


వృషభం 
కృత్తిక 2,3,4 పా. 
రోహిణి, మృగశిర 1,2 పా 


ఆరోగ్యవిషయంలో అతిజాగ్రత్త అవసరం. ప్రమాదాలు, గాయాలు 
సూచితం. పెద్దలతో గొడవలు రావచ్చు. పిల్లల అనారోగ్యం వేదనకు 
గురి చేస్తుంది. ఆర్థిక లావాదేవీలు మీకనుకూలంగా ఉన్నా స్పెక్యు 
లేషన్‌ జోలికి పోవద్దు. తప్పనిసరిగా కొన్ని గృహోపకరణాలు కొన 
వలసి వస్తుంది. భాగస్వాములు మోసగించే అవకాశాలున్నాయి. 
ఉద్యోగులకు ప్రోత్సాహకాలు తక్కువ. 


శ 


మిథునం 
మృగశిర 3,4 పా. 
ఆర్ట,పునర్వను,1,2,3 పా 


ఆర్థికవిషయాలు కొంత తృప్తికరంగా ఉంటాయి. వ్యాపారులు భాగ 
స్వాములతో సఖ్యంగా ఉండడానికి పయత్నించండి. ఆర్థికలావా 
దేవీలు జాగ్రత్త. కఠినంగా మాట్లాడవద్దు. ప్రతి అడుగు ఆచితూచి 
వేయడం మంచిది. అనవసరపు విషయాలలో జోక్యం చేసుకోకుం 
డడం మంచిది. రాజకీయులు తోటివారి విషయంలో జాగ్రత్తగా 
వుండాలి. విద్యార్థులు చదువు విషయంలో శ్రద్ధ చూపాలి. 


నిద్రలేమి, జ్వరం వంటి బాధలుంటాయి. గాయాల అవకాశం కలదు. 
ధన విషయంలో కూడా కటకట వుండవచ్చు. ఖర్చులు కూడా అధికం. 
పొదుపు ధనం వృథా అవుతుంది. పనులు నిదానంగా సాగవచ్చు. 
ఒకటికి రెండుమారులు ఆలోచించి చేయడం మంచిది. వ్యాపారు 
లకు అమ్మకాలు తగ్గుముఖం పడతాయి. ఉద్యోగులకు అతికష్టంగా 
సాగుతుంది. విద్యార్థులకు ఒకవిధంగా చదువు సాగుతుంది. 


పాదాలకు సంబంధించిన బాధలతోపాటు మర్మావయవ బాధలుం 
టాయి. సాధారణంగా గడచిపోతుంది. ఆర్థికవిషయాలు చక్కగా వుం 
టాయి. నూతన వస్రాభరణాలు కొంటారు. తండ్రి తండ్రివంటివారికి 
ఇబ్బందులుండవచ్చు. గృహాలంకరణ విషయాలలో ఆసక్తి చూపు 
తారు. ఖర్చుకు వెరవరు. ప్రతి పనిలో దూకుడధికం. విద్యార్థులకు 
ప్రయోజనవంతమైన కాలం. అన్ని రంగాలలో ముందంజ వేస్తారు. 


ఆరోగ్యవిషయంలో శ్రద్ద అవసరం. మిత్రులమూలంగా మేలు. ధన 
విషయాలలో లోటు లేదు. వివిధమార్గాలలో ధనప్రాప్తి అవకాశాలు. 
ఆగిన పనులు నిదానంగా సాగుతాయి. ఇతరులతో అభిప్రాయ 
భేదాలు రావచ్చు. వివాహాది శుభకార్యాచరణకు శ్రీకారం చుడతారు. 
మాట నిలబెట్టుకోవడానికి శ్రమపడతారు. పాదాలకు గాయాలు 
తగిలే అవకాశం. రాజకీయులకు ఉత్తమకాలం. 


10 29 జూలై 2011 


౫౮9౮ల) 


తేది 80-7-2011 నుండి 5-8-2011 
వరకు కర్భాటకంలో రవి, నక్రులు; 
నింహంలో బుధుడు; మేషంలో గురువు; 
వృషభ మిథునాల్లో కుజుడు; వృషభంలో 
కేతువు; వృశ్చికంలో రాహువు; కన్యలో 
శని; కర్భాటక, నింవా, కన్య, తులల్లో 
చంద్రుడు నంచరిన్తారు. 


పంచాంగం 


2 తేది రంజాన్‌ నెల ప్రారంభం. 
3 తేది నాగచతుర్ధి. 
4 తేది నాగపంచమి. 


శుభ ముహూర్తాలు 
3 తేదీ సింహ లగ్నాన ఉ.7.30 నుండి 


9.00గంటల వరకు సాధారణ 
శుభ ముహూర్తాలున్నాయి. 


జూలై తిథులు 

ఆషాఢ బహుళ 
30 శని అమావాస్య రా 12.17 గం.ల.వ 

శ్రావణ శుద్ధ 
31 ఆది పాడ్యమి రా 10.45 గం.ల.వ 
1 rE త రా 09.11 గం.ల.వ 
2 మంగళ తదియ రా 07.02 గం.ల.వ 
3 బుధ చవితి సా 04.42గం.ల.వ 
4 గురు పంచమి ప 02.14 గం.ల.వ 
5 శుక షష్టి ప 11:50 గం.ల.వ 

పి.ఎం.గోపాలాచారి 


16/1020, పొగతోట, నెలూరు =| 
E-mail:maripmgg@yahoo.com 


తుల 


చిత్తా 3,4 పా, స్వాతి, 
విశాఖ 1,2,3 పా 


| ఫన్మకాలు 
మిత్రులు సాయమందిస్తారు. పద్దతి ప్రకారం పనులు నిర్వహిస్తారు. 
ప్రయాణాలు సుముఖంగా సాగుతాయి. ఆర్థిక లావాదేవీలు మీకను 
కూలంగా ఉంటుంది. ఇన్నినాళ్ళు ఆటంకాలతో అడ్డుపడ్డ పనులు 
ఊపందుకొంటాయి. నూతన ఉద్యోగావకాశాలు లభించవచ్చు. భూ 
భవనాల ద్వారా ఆదాయమార్గాలు సులభతరమవుతాయి. వ్యాపారు 
లకు ప్రోత్సాహకరమైన వారం. వారసత్వాలు లాభిస్తాయి. 


సాదరులకు మేలు చేస్తారు. ప్రయాణాలలో సత్ఫలితాలు ఎదురు 
చూడవచ్చు. చిన్న చిన్న సమస్యలు ఎదురవవచ్చు. ఉద్యోగ ప్రయ 
త్నాలు ఫలిస్తాయి. నూతన వస్తాభరణాలు కొంటారు. నోటికి సం 
బంధించిన అనారోగ్య బాధలుంటాయి. విదేశీప్రయాణావకాశాలు 
కానవస్తున్నాయి. గృహనిర్మాణకార్యక్రమాలు చురుకుగా సాగుతాయి. 


మిత్రులు సాయమందిస్తారు. కుటుంబంలో సమస్యలు తీరుతాయి. 


ధనుస్సు 
మూల, పూర్వాషాఢ, 
ఉత్తరాషాఢ 1 పా 


పొత్తికడుపుకు సంబంధించి ఇబ్బంది వుండవచ్చు. జీవితభాగస్వామి 
బంధువులతో గొడవలుండవచ్చు. నోరు పారవేసుకోకుండడం మం 
చిది. ప్రతి పని నిలిచి నిదానంగా చేయడం మంచిది. వృత్తిలో మార్పు 
చేర్చులుండవచ్చు. వ్యాపారులకు కొంతవరకు మేలు. భాగస్వాము 
లతో జాగ్రత్త. విద్యార్దులకు ఒకమోస్తరుగా చదువు సాగుతుంది. కళా 
కారులకు ఆశాభంగం. ఉద్యోగులకు శమ తగ్గుముఖం పడుతుంది. 


కక 


మకరం 


ఉత్తరాషాఢ 2, 3,4 పా. 
శ్రవణం, ధనిష్ట 12పా 


ఎంత పొదుపు చేయాలనుకున్నా వీలుకాదు. ఇష్టులైన వారికి గాను 
ఖర్చవవచ్చు. బంధుమిత్రుల సహాయసహకారాలు అందుతాయి. 
గృహనిర్మాణం లేదా వసతి గృహాన్ని అమ్మడం అనే పనులలో నిమగ్న 
మవుతారు. కంటికి లేదా పంటికి బాధలు తప్పవు. ఊహించని 
రీతిలో ధనవ్యయమవుతుంది. శరీరానికి గాయాలు తగులకుండా 
చూసుకోవాలి. ఆర్థిక సమస్యలుంటాయి. 


కుంభం 
ధనిష్ట 3,4 పా. శతభిషం, 
పూర్వ భాద్ర 1,2,3 పా 


సంతానమూలంగా మానసిక వేదనకు గురౌతారు. ముందుచూపుతో 
అడుగేయాలి. ప్రతి విషయంలో ఎదుటివారు తప్పుగా అంచనా 
వేస్తారు. కోరినా సలహాలివ్వవద్దు. గుట్టుగా కాలం గడపడం మం 
చిది. ఆర్థిక విషయాలు అంతంతమాత్రమే. ప్రయాణాలు కోరిన 
రీతిలో జరుగవు. వ్యాపారులు ఖాతాదారులతో జాగ్రత్తగా మెల 
గాలి. రాజకీయులకు తీరని వేదన చోటుచేసుకొంటుంది. 


ME 


మీనం 


పూర్వాభాద్ర 4 పా, 
ఉత్తరాభాద్ర, రేవతి 


తల్లి ఆరోగ్యం జాగ్రత్త. వాహనాలు జాగ్రత్తగా నడపాలి. అనుకొన్న 
పనులన్నీ అనుకొన్నరీతిలో ప్రణాళికాబద్దంగా జరుపుకొంటూపో 
తారు. ఉద్యోగవృద్ధి, వేతనవృద్ధి ఉంటుంది. ఇంతవరకు ఉంటూ 
వచ్చిన ఇబ్బందులు తొలగుతాయి. చిరకాలంగా ఎదురు చూస్తూ 
వచ్చిన శుభఫలితాలు అనుభూతిలోకి వస్తాయి. శత్రువులు లొంగి 
నడచుకొంటారు. బంధువులకు మీ చేతనైన సహాయం చేస్తారు. 


మగవారిపై ప్రభావం చూపే తూరు, పశ్చిమాలు! 


ఎస్‌. రుక్మిణమ్మ 
* మగపిల్లలు చెప్పిన మాట వినడం లేదు. 
అభివృద్ధిలోకి గూదా రావదం లేదు. 


ఒకసారి యింట్లో, బయట, లోపల తూర్పు, 


నెల్లూరు వైవి. శాంభవి 


టికి తలుగుతుంది. 


* ఉత్తర ఈశాన్యం నుంచి బీధి మా యిం 


నెల్లూరు డాక్టర్‌ వాణి 


లేదంటున్నారు. 


హైదరాబాద్‌ 
* శ్రీవారికి అనారోగ్యం. డాక్టర్లు ప్రమీ 


కౌరామమూర్తి నాయుడుపేట 
* చతురన్రమూ, దీర్హచతురనమూ కాని 
నలాలలో నిర్మాణాలు చేయవచ్చా? 


లాలా 


పశ్చిమ దిశాలోపాలున్నాయేమో చూపించుకోండి. 
ఎవరి సమస్య ఎక్కువగా వుంటే వారికి రత్నధారణ 
చేయించండి. 
టి రఘునందనరావు శ్రీశైలం 
* దక్షిణ వీధి, అపార్జుమెంటులో ప్లాట్లు 
తూర్చు, వళ్చిమాలుగా నిర్మించారు. 
దక్షిణంపై అపోహలు వుండటం బట్టి అలా 
నిర్మిస్తారు. అంత మాత్రాన అవి మంచి ఫలితాల 
నిస్తాయనుకోవడం భమ. వీటికి 'దిష్టి దోషా 
లెక్కువ. 
జద్‌.విల్ఫన్‌ నెల్లూరు 
* వీధి మలువులు తిరిగే కొద్దీ నూర్యుడు 
దిక్కు మారినట్లగుపిన్తుంది. 
అలా మీరు ఉత్తరాన్ని తూర్పు అనుకొని 
గృహ నిర్మాణం చేసుకున్నారు. సముద్రం వున్న 
దిక్కే తూర్పు! వీధులు మారితే దిక్కులు మారవు 
కదా?! 


ఉచ్చస్థాన వీధి చూపులు, వీధిపోట్లకంటే 
తక్కువ ప్రభావాలు కలిగి వుంటాయని శాస్త్రాల 
న్నాయి. అయితే 'దిష్టి దోషం మాత్రం వుంటుంది. 
ఎం. ఉమామ హేశ్వరశర్థ కావలి 

* దక్షిణ నలం 'యమనస్తాని ఆధివత్యమా? 

ఎవరి ఆధిపత్యమైనా భయపడాల్సిన అవ 
సరం ఏమిటి శాస్త్రం ప్రకారం మీరు గృహ నిర్మా 
ణం చేసుకుంటే. అయితే తూర్పు గృహాలు మాత్రం 
నిర్మించకండి. 


డాక్టర్‌ విజయమోవాన్‌రెడ్డి బెంగుళూరు 

* ఇండియన్‌ ఆస్ట్రాలజీ అండ్‌ ఇట్స్‌ గ్లోరీ” 
అనే గ్రంథంలో వున్న విషయాలు వింటూవుంటే 
ఆశర్యం వేస్తున్నది. 

నిజమే! డాక్టర్‌ జయసింగ్‌ బడేవాలా రాసిన 
అనేక విషయాలు సత్య దూరం కాదు. ఖగోళ 
శాస్త్రవేత్త స్లేమ్‌స్ట్రీడ్‌' గ్రీన్‌ విచ్‌ నక్షత్ర గణితశాల 
ప్రారంభానికి మంచి ముహూర్తాన్ని ఎంచుకొన్న 
మాట వాస్తవం. 


వైద్యులు చేయలేనివి శాస్త్రం చేస్తుంది. 
నైరుతి పెరిగిన నిర్మాణం, ఆగ్నేయం తగ్గినవి సరి 
చేయండి. శని శత్రుస్థానంలో వున్నాడు. నీలం 
(శేష్టు కుడి ఉంగరపు వేలికి ధరింపజేయండి. 
తర్వాత ఉత్తరం రాయండి. 


వాస్తు సందేహాలు 
సమాధానాలు 
ఆచార్య సుబ్రహ్మణ్య మహర్షి 


4వ వీధి, గాయత్రినగర్‌, ఎ.కె. నగర్‌ పోస్టు, నెల్లూరు-4. 
ఫోన్‌: 2322345, సెల్‌: 9490125878. 


మహ్మాద్‌ జాకీర్‌హుస్ఫేన్‌ చెన్నై 
* వేగు చుళ్ళ ఏ గ్రహమవుతుంది? 
తెల్లవారు రూమున వేగుచుక్కగా పిలిచే 
గ్రహం శుక్రుడు. క్రీశ 1610లో గెలీలియో 
మొదటిసారి శుక్ర గ్రహాన్ని పరిశీలించాడు. శు 
క్రుడికి, భూమి వ్యాసానికి చాలా దగ్గరి సంబంధం 


వుంది. 


అపార్టుమెంట్లు, ఇళ్లు ఇలాంటి వాటిలో 
నిర్మించకూడదు. నిర్మిస్తే సమస్యల్ని కొనితెచ్చుకోవ 
డమే అవుతుంది. 
ఎం. శార్వాణి విజయవాద 

* ఆయన మరణం తర్వాత కుమారుడు 
కూడా అనారోగ్యంతో వున్నాడు. 

ప్రహరీ లోపల నైరుతి, ఆగ్నేయం, వాయు 
వ్యం, ఈశాన్యాలలో రెండు ౫ రెండు గుంతలు 
త్రవ్వండి. ఎముకలు, బొగ్గులు, తల వెంట్రుక 
లుంటే తీసివేయండి. నరఘోష యంత్ర ప్రతిష్ట 
చేసుకోండి. 


షేక్‌ బడేసాబ్‌ నాయుడుపేట 
* న్లలాన్ని నరిచేనుకొనే విధానాన్ని 
చెప్పండి? | 


నైరుతి మొత్తం మీద ఆరు అంగుళాలు, 
వాయువ్యం నాలుగు, ఆగ్నేయం మూడు అంగు 
ళాలు ఎత్తు పెంచి ఈశాన్యాన్ని పల్లం చేయండి. 
నైరుతిలో తాత్మాలికంగా షెడ్డు నిర్మించండి. 


ఆ. పాల పొంగేది? 


29 జూలై 2011 


జమోారరైను 


ప్రగతిబాట నడవని పాలశీతలీకరణ కేంద్రాలు! 


పొదుపు సంఘాల నేతృత్వంలో జిల్లాలోని మూడుచోట్ల ప్రారంభించిన పాలశీతలీకరణ కేంద్రాలు సరిగ్గా నడవ లేదు. 
దీంతో వీటి నిర్వహణ బాధ్యతను విజయధైరీకి అప్పగించాల్సి వచ్చింది. 


దుపు గ్రూపు మహిళలు 
కూ నిలదొక్కుకోవా 
లన్న సంకల్పంతో పాలశీతలీకరణ 
కేంద్రాలను ఏర్పాటు చేయించేందుకు 
శ్రీకారం చుట్టింది ప్రభుత్వం. ఈ కేంద్రా 
లకు అవసరమైన రుణ సదుపాయం 
కల్పించే బాధ్యతలను జిల్లా గామీణాభి 
వృద్ధి సంస్థకు అప్పగించింది. ఏ ప్రాం 
తాల్లో పాలశీతలీకరణ _ కేంద్రాలు 
ఏర్పాటుచేస్తే ఉపయోగం వుంటుందో 
ఆయా ప్రాంతాల్లో ఏర్పాటు చేయడం 
జరిగింది. జిల్లాలో మూడు ప్రాంతాల్లో 
వీటిని ఏర్పాటు చేశారు. ఒక్కో కేంద్రం 


లక్షల రూపాయల వరకు ఖర్చు చేశారు. 


వీటిని ప్రారంభించిన మొదట్లో 
మంచి ఫలితాలు సాధించాయి. పొదుపు 
గ్రూపు సభ్యుల మధ్య, కేంద్రాల నిర్వ 
హణ, ఆర్థిక లావాదేవీల్లో మనస్పర్థలు 
చోటుచేసుకోవడం కారణంగా కేంద్రాల 
నిర్వహణ కష్టతరంగా మారింది. అంతే 
కాకుండా నిధులు దుర్వినియోగం జరుగు 
తున్నాయంటూ ఒకరిపై మరొకరు ఉన్న 
తాధికారులకు ఫిర్యాదులు చేసుకొనే 
వరకు వెళ్లింది. లక్షల రూపాయలు ఖర్చు 
చేసి పాలశీతలీకరణ కేంద్రాలను 
ఏర్పాటుచేసిన డిఆర్‌డిఏ అధికారులు 


కోవడం మానేశారు. దీంతో వీటి నిర్వ 
హణ పరిస్థితి ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. 


విజయదైరీకీ బాధ్యతలు 


పాలశీతలీకరణ కేంద్రాల నిర్వహ 
ణలో పొదుపు గ్రూపు సభ్యుల మధ్య విబే 
ధాలు డిఆర్‌డిఏ అధికారులు సైతం పరి 
షృరించలేకపోయారు. లక్షలాది రూపా 
యలు పెట్టుబడి పెట్టినా వాటిని తిరిగి 
రికవరీ చేయలేక పోవడంతో డైరీ నిర్వ 
హణ బాధ్యతలను విజయడైరీకి అప్పగిం 
చారు. గ్రూపు సభ్యులలో కొందరిని 
బాధ్యతల నుంచి తప్పించి మొత్తం ఆర్థిక 


చూడాల్సిన పరిస్టితి ఏర్పడింది. భవిష్య 
త్తులో పొదుపు గ్రూపులు డైరీలు ఏర్పాటు 
చేసే అవకాశం కోల్పోయారు. 


అధికారుల (పేక్షక పాత్ర 


పాలశీతలీకరణ కేంద్రాలు ఏర్పాటు 
చేసిన జిల్లా గ్రామీణాభివృద్ధి సంస్థ అధి 
కారులు ఆ తర్వాత వీటి నిర్వహణ, లాభ 
నష్టాల గురించి పూర్తిగా మరిచిపో 
యారు. ఈ కేంద్రాలను ఎలా నిర్వ 
హించాలన్న దానిపై కూడా మహిళలకు 
సరైన శిక్షణ ఇప్పించలేక పోయారు. 
ఆర్థిక పరిపుష్టితో నడపాల్సిన కేంద్రాలు 


ఏర్పాటుకు మూడు లక్షల నుంచి ఐదు 


వీటి లాభనష్టాల గురించి పట్టించు 


లావాదేవీలను విజయడైరీ అధికారులు 


నష్టాల్లోకి వెళ్లాయి. మూసివేత దశకు 


చేరుకున్న తరుణంలో అధికారులు స్పం 
దించి విజయడైరీ అధికారులకు అప్పగిం 
చాల్సి వచ్చింది. 


డైరీ ఏర్పాటుకు డిఆర్‌డిఏ అందిం 
చిన రుణాల్ని విజయడైరీ నుంచి జమ 
చేసుకోవాల్సి వచ్చింది. అధికారులు సరైన 
పర్యవేక్షణ చేసి వుంటే పాలశీతలీకరణ 
కేంద్రాలు నష్టాల బాటలో పయనించేవి 
కావు. ఇప్పటి వరకు ఎంత జమ కాబడిం 
దన్న సమాచారాన్నీ అందించే దిక్కు 
లేకుండా పోయింది. జిల్లా కార్యాల 
యంలో వీటి పర్యవేక్షణ చేయాల్సిన 
ఎపిఓ ఎప్పుడూ అందుబాటులో వుండ 
కుండా పోతుం డడం విశేషం. 


కలెక్టరేట్‌లో 'కత్తి' లాంటి రింగ్‌మాస్టర్‌! 


జిల్లా కలెక్టరేట్‌లో భూసేకరణ వ్యవహారమై ఎటువంటి నిర్ణయం తీసుకోవాలన్నా మూడేళ్ల క్రితం పదవీ విరమణ చేసి 
ప్రస్తుతం ప్రత్యేకాధికారిగా వున్న రింగ్‌ మాస్టర్‌ మాటే చలామణి అవుతోంది. ఈ అధికారి నిర్ణయాల మూలంగా జిల్లాలో 
పరిశ్రమలకు భూమి కేటాయింపు వ్యవహారం గబ్బుగా మారింది. 


నా. 


షే పరిపాలనా విభాగానికి సచివాలయం 

ఎంత ముఖ్యమైందో జిల్లా పరిపాలనకు 
జిల్లా కలెక్టరేట్‌ అంతే ముఖ్యం. అటువంటి కలెక్టరేట్‌లో 
ఓ పదవీ విరమణ చేసిన అధికారి రింగ్‌ మాస్టర్‌గా 
వ్యవహరిస్తున్నాడు. ఇతని కనుసన్నల్లోనే ముఖ్యమైన 
ఫైళ్లు ముందుకు కదులుతున్నాయంటే ఇతని హవా 
ఎలా నడుస్తుందో అర్థం చేసుకోవచ్చు. “రింగ్‌” లీడర్‌గా 
వ్యవహరించే ఇతను మూడు సంవత్సరాల క్రితం 
జిల్లాలో రెవెన్యూ డివిజనల్‌ అధికారి హోదాలో పదవీ 
విరమణ చేయడం జరిగింది. ఆ మరుసటి రోజు నుంచి 
కలెక్టరేట్‌లో ప్రత్యేక భూసేకరణ అధికారిగా నియమింప 
చేసుకున్నారు. 


జిల్లాలో కృష్ణపట్నం పోర్టు దగ్గర నుంచి వివిధ 
పరిశమలకు అవసరమైన భూసేకరణ చేసే బాధ్యతలు 
ఇతనే చూస్తుంటారు. ఉన్నతాధికారులు, అధికార ప్రతి 
పక్షపార్టీ నేతలతో సన్నిహిత సంబంధాలు ఏర్పరచు 
కోవడంలో మంచి దిట్ట. ఆ సంబంధాల కారణంగానే 
ఇతనిపై ఏ ఒక్కరు కూడా ఎటువంటి ఆరోపణలు 
ఇప్పటివరకు చేయలేకపోయారు. పదవీవిరమణ చేసిన 
ఈ అధికారికి ప్రభుత్వం నెలకు ఎంత వేతనం చెల్లి 
స్తుందో తెలియదుగాని, కోట్ల రూపాయల విలువ చేసే 
మాగాణి భూముల్లో ముడుపులు బాగానే అందుతు 
న్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. 


పరిశ్రమల కోసం సేకరించిన భూములకు ఇతను 
సూచించిన విధంగా జిల్లా అధికారులు ధరను నిర్ణ 
యించి రైతులకు పరిహారం అందిస్తుంటారన్న వాదన 
వినిపిస్తుంది. జిల్లాకు ఏ కలెక్టర్‌ వచ్చినా ఈ అధికారి 
చేస్తున్న విధుల గురించి పట్టించుకున్న దాఖలాల్లేవు. 
పరిశమల ప్రతినిధులతో ్రైవేట్‌ గెస్టుహౌస్‌లలో 
తరచూ సమావేశాలు నిర్వహించి వారి నుంచి భారీ 
స్థాయిలో ముడుపులు తీసుకొని ఉన్నతాధికారులకు 
అందించడం ఇతని ప్రధాన వృత్తిగా కలెక్టరేట్‌లోని 
వివిధ విభాగాల సిబ్బంది గుసగులాడుకొంటున్నారు. 
భూసేకరణ ప్రత్యేక అధికారిగా చెప్పుకొంటున్నప్పటికి ఏ 
ఒక్క ఫైల్‌పై కూడా సదరు అధికారి సంతకం వుండక 
పోవడం విశేషం. 


ప్రభుత్వం చెల్లించే గౌరవ వేతనంతోపాటు కృష్ణ 
పట్నం పోర్టు నుంచి కూడా ప్రతి నెల వేతనం పొందు 
తున్నట్లు సమాచారం. పరిశ్రమలు ఏర్పాటు చేసే మండ 
లాల్లో తనకు అనుకూలంగా వ్యవహరించే వారినే తహ 
శీల్చార్లగా నియమించే విధంగా అధికారులను ముం 
దుగా ఒప్పిస్తాడు. ఇటీవల ముత్తుకూరు మండల తహ 
శీల్చార్‌ ఉమాదేవిని చిల్లకూరుమండలానికి బదలీ 
చేశారు. అయితే చిల్లకూరు తహశీల్దార్‌గా వున్న రోజ్‌ 
మాండ్‌ వెంటనే ఓ అధికార పార్టీ నేతను ఆశ్రయించి 
24గంటల్లో బదలీని రద్దు చేయించుకొన్నారు. ముత్తు 


కూరు, చిల్లకూరు మండలాల్లో ఎక్కువగా పరిశ్రమలు 
ఏర్పాటు దశలో వున్నాయి. ఇక్కడ జరిగే భూసేకరణలో 
లక్షలాది రూపాయలు చేతులు మారుతున్నాయి. 

ముత్తుకూరు నుంచి చిల్లకూరు తహశీల్దార్‌ను 
నియమించేందుకు పదవీ విరమణ చేసిన రింగ్‌ లీడర్‌ 
కీలక పాత్ర పోషించాడు. అధికారపార్టీకి చెందిన ఓ 
ముఖ్య నాయకుడు జిల్లా కలెక్టర్‌కు ఫోన్‌ చేసి తన 
అనుమతి లేకుండా చిల్లకూరులో ఎవరినీ నియమించ 
రాదని హుకుం జారీ చేయడంతో గుట్టుచప్పుడు 
కాకుండా బదలీ రద్దు చేయాల్సిన పరిస్థితి ఏర్పడింది. 
గతంలో జిల్లా కలెక్టర్లుగా పని చేసిన ఇద్దరూ ఈ 
అధికారికి పూర్తి సహకారం అందించడంతో అడ్డూ 
అదుపు లేకుండా వ్యవహరించాడన్న ఆరోపణలున్నాయి. 
ఇతను చెప్పిన విధంగానే గూడూరు డివిజన్‌లో 
రెవెన్యూ అధికారులు భూసేకరణ జరిపి ఎసిబి కేసుల్లో 
ఇరుక్కున్నారు. 

ఫోన్‌ద్వారా ఆదేశాలు ఇస్తుంటాడే తప్ప వ్రాత 
పూర్వకంగా ఏ ఒక్క తహశీల్దార్‌కు ఉత్తర్వులు ఇచ్చే 
పరిస్థితి లేదు. ఉన్నతాధికారులకు అవసరమైన పనులు 
చేసి పెట్టడం, ముడుపులు అందించడం వెన్నతో పెట్టిన 
విద్య. ఈయన పని విధానం ప్రస్తుత కలెక్టరైనా ప్రత్యేక 
దృష్టి సారిస్తారో లేదో వేచిచూడాలి. 
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కూతేపెట్టని యు ౦జి” 


ఈ అల్లూరు రహీం 


మూలుగా మనం తండ్రికి తగ్గ తనయుడు అనే మాట వింటుంటాం. కానీ తల్లికి తగ్గ 
ము =e తక్కువగా వింటాం. ఈ కోవకు చెందిన హీరోను శ్రీ శైలేంద్ర సినిమా 
పతాకంపై తయారైన “కోడిపుంజు” చిత్రంలో చూస్తాం. తల్లి దగ్గుబాటి సీతారత్నంగారి అబ్బాయి చూసి 
రమ్మంటే పీకి వచ్చే రకం. అతనికి తల్లి నుంచి వారసత్వంగా ఆస్తితోపాటు కావాల్సినంత పొగరు వస్తుంది. 
ఎవరిపైకైనా కత్తి గట్టుకొని మరీ దూసుకెళ్లే కోడిపుంజు ఓ అమ్మాయిని ప్రేమించాక ఎన్నో సమస్యలు ఎదు 
ర్కొంటాడు. గ్రామీణ "నేపథ్యంలో కథను తయారు చేసుకొన్న దర్శకుడు బివివి చౌదరి కోనసీమ అందాలు 
చూపిస్తూ ప్రథమార్ధంలో కథను బాగానే నడిపాడు. ద్వితీయార్థంలో కథ నడపడం అతనికి చేతకాక 
పోవడంతో చిత్ర నడత దెబ్బతినిపోయింది. రొటీన్‌ చిత్రమైపోయింది. పౌరుషానికి ప్రతీక అయిన కోడి 
పుంజు టైటిల్‌ అంత గొప్పగా తనీష్‌ తన నటనను ప్రదర్శించలేకపోయాడు. అయితే అనూప్స్‌ సంగీతం 
కూర్చిన ఈ సినిమాలో కోకో కోడిపుంజు. ఓ చినదానా చరణాలతో సాగే పాటలతోపాటు మధుశర్మ కని 
పించే ఐటెంపాట ట్రింగ్‌... ట్రింగ్‌ బాగున్నాయి. పచ్చని పల్లెలో హీరోయినే హీరోను చూసి తొలిచూపులో 
ప్రేమించడం, ఐలవ్‌యూ చెప్పిన తీరు బాగున్నాయి. అయితే పెళ్లి కాకమునుపే హీరోయిన్‌ ఇంటికి 
దొంగచాటుగా హీరో, హీరో తల్లి గోడలు దూకి వెళ్లడం మళ్లీ తమ కుటుంబం పరవుగల కుటుంబమని 
చెప్పుకోవడం సమంజసంగా లేదు. హీరో కొన్ని డైలాగులు సింహ చిత్రంలో బాలకృష్ణను అనుకరించేలా 
పలికిన తీరు ఎబ్బెట్టుగా వుంది. ఖమ్మంజిల్లా తండావాసి సక్కుబాయి జీవితం స్ఫూర్తిగా రోజా పాత్ర 
మలచినట్లు దర్శకుడు చెప్పుకొన్నా ఆ పాత్రలో ఆ గొప్పతనం కనపడలేదు. ఫ్రెండ్‌షిప్‌పై 
మాటల రచయిత శ్రీరామ్‌చౌదరి వ్రాసిన ఒకటి రెండు డైలాగులు బాగున్నాయి. 


ఇక చిత్రకథలోనికి వెళ్తే రామరాజులంక గ్రామ సర్పంచ్‌ రామచంద్రరావు(శివకృష్ణు 
అంటే కోనసీమ చుట్టు ప్రక్క గ్రామాల్లో అందరూ గౌరవిస్తారు. ఆయన కుమార్తె నందిని 
(శోభన) పట్నానికి చదువుకోను రోజూ బస్సులో వెళ్లి వస్తుంటుంది. ప్రక్క గ్రామం ఆంజనేయ 
పురంవాసి దగ్గుబాటి సీతారత్నం(రోజా) కుమారుడు అధి(తనీష్‌ గ్రామంలో డిగ్రీపాసైన 
తొలి యువకుడు కావడంతో గ్రామస్తుల్లో అతనికి మంచి క్రేజ్‌ వుంటుంది. రామచంద్రరావు ప్రత్యర్థి అల్లూరి 
బాపినీడు(సత్యపకాష్‌ సోదరుడు నాగినీడు ఒకరోజు నందినిని బస్‌ షెల్టర్‌ వద్ద ఆటపట్టించాలని చూడగా 
అతనికి అభి తగిన బుద్ది చెప్పడంతో నందిని చూపులు అభిపై ప్ర ప్రసరిస్తాయి. ఏనాటికైనా గ్రామంలో 
రామచంద్రరావు వలుకుపడి తగ్గించాలని బాపినీడు, నాగినీడు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేస్తుంటారు. 
ఆంజనేయపురం సర్పంచ్‌ అప్పలరాజు(ఎం.ఎస్‌.నారాయణ) కోరికపై ఆ గ్రామ జాతరకు విచ్చేసిన రామ 
చంద్రరావు కుటుంబం తన పనుల్లో తాముండగా నందిని తన బంగారు గొలుసు పోయిందంటుంది. స్మూట 
ర్‌పై అభి, ఆమె వెతకను బయలుదేరిన సమయంలో ఓ నిర్జన ప్రదేశంలో నందిని తన ప్రేమ వ్యక్తం 
చేస్తుంది. పట్నంలో కొందరు రౌడీలు నాగినీడును కొడుతుండగా అభి రక్షిస్తాడు. ఇది చూసి హీరోయిన్‌ 
నొచ్చుకొంటుంది. అభి, నందిని వారి వారి ఇళ్లలో తరచూ కలుస్తుంటారు. నందినిని తన తమ్ముడు నాగి 
నీడుకు ఇచ్చి పెళ్లి చేస్తే గ్రామ పెత్తనం తనకు వస్తుందని తలపోస్తాడు బాపినీడు. గ్రామ పూజారి 
(రాళ్లపల్లిని ఈ విషయమై రామచంద్రరావు దగ్గరకు రాయబారం పంపుతాడు. ఆయన గ్రామ శ్రేయస్సు 
దృష్ట్యా ఓకే అంటాడు. నిశ్చితార్థం సమయంలో సీతారత్నం తన గ్రామస్తులతో వచ్చి పిల్లల ప్రేమ గూర్చి 
చెబుతుంది. ఆ తర్వాత జరిగే నాటకీయ పరిణామాలలో చివరికి అభి, నందిని ఒకటవుతారు. 


కొత్త హీరోయిన్‌ శోభన అందంగా వున్నా ఆమె నుంచి నటన రాబట్టడంలో దర్శకుడు విఫల 
మయ్యాడు. కథలో కాస్త ట్రీట్‌మెంట్‌, కామెడీ, సెంటిమెంట్‌ కలగలిసి వుంటే కోడిపుంజు కూతబెట్టేదే. శ్రీ 


అందంగానే కనిపించాలి! 


శముదురు సినిమాతో ప్రేక్షకులకు బాగా దగ్గరైన 

హీరోయిన్‌ హన్సిక ఆ తర్వాత నటించిన చిత్రాలు 
అంత బాగా ఆడకపోయినా యువ ప్రేక్షకులు ఆమెను 
మరువలేదు. ప్రస్తుతం కందిరీగ చిత్రంలో రామ్‌ సర 
పను నటిస్తున్న ఆమె షూటింగ్‌ గ్యాప్‌లో పిచ్చాపాటీగా 
మాట్లాడింది. మీరు చేస్తున్న ప్రతి సినిమాలోనూ 
ఇద్దరు కథానాయికలు వుంటున్నారే అంటే ఇద్దరు వుండడం తప్పుకాదు, 
కానీ హన్సిక రెండో నాయిక అనిపించుకోవడం నాకు ఇష్టం వుండదు. ఒక పహరా వ 
పాత్రకు వుండాల్సిన ప్రాధాన్యం ఆ పాత్రకు వుంటుంది. ఇక ఒకటో నాయిక, రెండో 
నాయిక అని పిలవడం నాకు నచ్చదు. ఇద్దరు ముగ్గురు కథా నాయికలున్న సినిమా 
ల్లోనూ నటించడానికి నాకెలాంటి అభ్యంతరాలైతే లేవు. తెరపై హీరోయిన్‌ అందంగా 
కనిపించడంలో తప్పులేదు. కానీ అసహ్యంగా కనిపించకూడదంది హన్సిక. 


క్షిణాదిన బిజీబిజీగా వుండే 

హీరోయిన్లందరూ తమ 
చూపును బాలీవుడ్‌పై కేంద్రీక 
రించి వుంటారు. త్రిష, అసిన్‌, 

ప్రియమణి, స్నేహ, ఇలియానా, 

కాజల్‌ వీళ్లందరూ బాలీవుడ్‌ గడప తొక్కినవాళ్లే. 
అయితే వీరికి భిన్నంగా మాట్లాడుతుంది “ఏమాయ 
చేసావె” ఫేం సమంత. తెలుగు, తమిళ చిత్రాల్లో | 
బిజీగా వున్న సమంతను బాలీవుడ్‌ సినిమా ఎప్పుడు అని ప్రశ్నిస్తే హిందీ 
చిత్రాలు చేయాలని వుందని ఎప్పుడైనా చెప్పానా? నాకైతే ఆ ఆలోచనలు లేవు. 
తెలుగు, తమిళ భాషల నుంచి మంచి ప్రోత్సాహం అందుతోంది. అటువంటప్పుడు 
బాలీవుడ్‌కు నిచ్చెనలు వేయాల్సిన అవసరం లేదంటుంది సమంత. 


హద్దులు దాటిన ఇలియానా 


లీవుడ్‌కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడికి తగ్గట్టే 

పద్ధతులు మార్చుకోవాలన్న నిర్ణయానికి 

హీరోయిన్‌ ఇలియానా వచ్చినట్లుంది. ప్రస్తుతం హిందీ 
చిత్రం బర్ఫీలో నటిస్తున్న ఇలియానా తనలోని గ్లామర్‌ 
దర్శక, నిర్మాతలకు తెలియజేయను గోవా 
లోని ఓ రిసార్ట్‌లో ప్రత్యేకంగా ఫోటోసెషన్‌ చేయించు 
కొంది. ఈ విషయాన్ని ఇలియానా ధృవీకరిస్తూ 

నాలోని గ్లామర్‌ కోణాన్ని ఆవిష్మరించేలాగా కాదు, 

సంచలనం రేకెత్తించేలా ఆ ఫోటోలు వుంటాయని 
చెబుతుంది. తెలుగు చిత్రాల్లో ఇలియానా హద్దులు దాటి అందాలు ప్రదర్శించలేదు. 


9. 


హిందీలో మాత్రం వాటిని దాటేందుకు సిద్ధపడింది. 


తయమెణ్వ్మాకు కలకల! 


మిళనాట కొన్నాళ్ల క్రితం అసిన్‌కు ఎదురైన 

త్య ఇప్పుడు తమన్నాకు ఎదురయ్యాయి. 
శ్రీలంకలోని తమిళులపై జరిగిన దాడుల నేపథ్యంలో 
తమిళ చిత్రపరిశమ కొన్ని కఠిన నిర్ణయాలు తీసు 
కొంది. ఆ దేశంలో షూటింగ్‌ చేయకూడదని సినీ 
పరిశ్రమలోని అన్ని విభాగాలు తీర్మానించాయి. దీనికి 
వ్యతిరేకంగా వ్యవహరిస్తే బహిష్మరిస్తామనీ చెప్పా 
యట. అసిన్‌ హిందీ రెడీ సినిమా షూటింగ్‌కు శ్రీలం 
కకు వెళ్లడంతో ఆమెకు చెన్నైలో తిప్పలు వచ్చి పడ్డాయి. 
తమన్నా రామ్‌చరణ్‌ హీరోగా నటిస్తున్న తెలుగు చిత్రం 
కోసం శ్రీలంక వెళ్లింది. దీంతో తమిళ తంబీలకు ఆగ్రహం కట్టలు 
తెంచుకొంది. ఇటీవల తమిళంలో తమన్నా నటించిన 'వెంగై' చిత్రాన్ని ప్రదర్శిస్తున్న 
థియేటర్ల వద్ద ఏర్పాటు చేసిన ఆమె కటౌట్లను ధ్వంసం చేశారు. ఈ సమస్య నుండి 
బయటపడను తమన్నా దీర్గాలోచన చేస్తుంది. 


/ 
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జమోణైను 


ధర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాల 
పోరాటంలో బిజీ 


వేత్తలు చెప్తున్నారు. పెద్ద ఎత్తున బొగ్గు కాల్చడం వల్ల 
సల్పర్‌ డయాక్సెడ్‌, నైట్రోజన్‌ ఆక్సెడ్‌ వంటి విష 
వాయువులు టన్నుల కొద్దీ విడుదల అవుతాయని 
వీటిని పీల్చడం వల్ల ప్రజలు క్యాన్సర్‌, ఊపిరితిత్తుల 
జబ్బులు, చర్మవ్యాధులు, గుండె జబ్బులకు గురౌతా 
రని, చిన్నారుల మెదడుపై ఇవి తీవ్ర ప్రభావాన్ని 
చూపుతాయని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. నీరు కలుషి 
తం అవుతుందని పర్యావరణం దెబ్బతింటుందన్నారు. 
రోజురోజుకు ధర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాలకు వ్యతిరే కంగా 
వవధ పార్టీలు ఆందోళనను తీవ్రతరం చేస్తుండగా 
రూరల్‌ శాసనసభ్యుడు ఆనం వివేకానందరెడ్డి విద్యుత్‌ 
కేంద్రాల వలన ఎలాంటి ప్రమాదం లేదని చెప్ప 
డంపై పలువురు తీవ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. 
మొత్తం మీద సింహపురిలో మరో ఉద్యమం తీవ్రత 


సోరుబాటలో జనవిజ్ఞాన నేదిక! | 


ల్లాలోని వివిధ వసతి గృహాల్లో ఇటీవల 

చోటుచేసుకొంటున్న పరిణామాలు పిల్ల 
లను భయాందోళనకు గురిచేస్తున్నాయి. ఆర్థిక 
స్థాోమతలేని వారు తమ పిల్లలను హాస్టళ్లలో వుంచి 
చదివిస్తున్నారు. ఎస్సీ, ఎస్టీ, బిసి హాస్టళ్లలో వుం 
టున్న పిల్లల పరిస్థితి దారుణంగా వుంటోంది. 
నిత్యం సమస్యలతో విద్యార్థులు సతమతం అవు 
తున్నారు. నీటి వసతి లేక, కనీస సౌకర్యాలకు 
నోచుకోక, చివరకు పడుకొనేందుకు స్థలంలేని పరి 
స్థితులు జిల్లాలో వివిధ ప్రాంతాల్లో గల హాస్టళ్లలో 
నెలకొని వున్నాయి. ఇరుకు గదుల్లో గాలి వెలుతురు 
రాని హాస్టళ్లు కొన్ని కాగా, మరికొన్ని చోట్ల విద్యా 
ర్జులు సమీపంలోని పాఠశాలల్లో రాత్రుళ్లు నిద్రించే 


జిల్లాలో కృష్ణపట్నం పోర్టు చుట్టుప్రక్కల నిర్మి 
స్తున్న 33వేల మెగావాట్ల ధర్మల్‌ విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి కేం 
దాలకు వ్యతిరేకంగా జరుగుతున్న పోరు ఉధృతం 
అవుతోంది. తెలుగుదేశం, సిపిఎం, బిజెపి తదితర 
పార్టీలు పలు రకాలుగా ఆందోళనను కొనసాగిస్తుం 
డగా జనవిజ్ఞాన వేదిక తనవంతు బాధ్యతగా ప్రజ 
లను చైతన్య పరుస్తోంది. పర్యావరణ శాస్త్రవేత్తలు ఈ 
ప్రాజెక్టుల ఏర్పాటు వలన పర్యావరణం, మనుషులపై 
తీవ్ర దుష్పరిణామాలు కలుగనున్నట్లు ఆందోళన వ్యక్తం 
చేస్తున్నారు. దాదాపు 27 ధర్మల్‌ విద్యుత్‌ కేంద్రాలు 
ముత్తుకూరు, చిల్లకూరు మండలాల్లో నిర్మితం అవుతు 
న్నాయి. ఈ విద్యుత్‌ కేంద్రాలు రోజుకు 33వేల మెగా 
వాట్ల విద్యుత్‌ ఉత్పత్తి చేస్తాయని, అందుకు రోజుకు 
ఆరు లక్షల టన్నుల బొగ్గును ఉపయోగిస్తారని, దీని 


కావలసినంత పెట్టక వారు అర్ధాకలితో అలమటిం 
చేలా చేస్తున్నారు. నీళ్ల సాంబారు, పురుగుల అన్నం 
తినలేక పలువురు విద్యార్థులు కనీళ్ల పర్యంతం 
అవుతున్నారు. ఈ సమస్యలతో ఎలాగోలా సర్దుకు 


పరిస్థితి నెలకొని వుంది. ఇక హాస్టళ్లలో పెట్టే ఆహా 
రం గురించి చెప్పనే అవసరం లేదు. ఏ వసతి 
గృహంలోనూ ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన మెనూ 
అమలు కావడం లేదు. హాస్టల్‌ సిబ్బంది పిల్లల కడు 
పులు కొట్టి జేబులు నింపుకొంటున్నారు. పలుచోట్ల 
విద్యార్థుల సంఖ్యను అధికంగా చూపుతూ డబ్బులు 
దిగమింగుతున్నారు. సరైన ఆహారం విద్యార్థులకు 


పోతున్న విద్యార్థులకు ఇప్పుడు హాస్టల్‌ వార్జెన్ల 
రూపంలో కొత్త సమస్యలు ఎదురౌతున్నాయి. వార్డె 
న్‌లు బాలురపై లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతుం 
డడంతో పిల్లలు భయానికి గురౌతున్నారు. ఇలాంటి 
ఘటనలతో అసలే అరకొర వసతుల నడుమ హాస్ట 
ళ్లలో వుంచి పిల్లలను చదివిస్తున్న తల్లితండ్రులు 
తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్నారు. 


ఈ యేడాది పుస్తకాల కొరతే... [హహా 


ప్రతి ఏడాదిలాగే ఈ సంవత్సరం ప్రభుత్వ 
పాఠశాలల్లో చదివే విద్యార్థులను పాఠ్యపుస్తకాల 
కొరత పట్టిపీడిస్తోంది. పాఠశాలలు తెరచి నెల 
రోజులు గడుస్తున్నా ఇంతవరకు పూర్తిస్థాయిలో 
పాఠ్యపుస్తకాలను పంపిణీ చేయలేక పోయింది 
విద్యాశాఖ. గత కొన్నేళ్లుగా ఈ సమస్య తలెత్తు 
తూనే వున్నా దీనిని చక్కదిద్దేందుకు విద్యార్థులంద 
రికీ సక్రమంగా పాఠ్యపుస్తకాలు అందించేందుకు 
విద్యాశాఖ అధికారులు ఎలాంటి చర్యలు తీసుకోక 
పోవడంతో ప్రతి సంవత్సరం ఈ సమస్యను ఎదు 
ర్కొంటున్నారు విద్యార్థులు. జిల్లావ్యాప్తంగా ఇంకా 
లక్షకుపైగా పుస్తకాలు రావాల్సి వుంది. ముఖ్యంగా 
7, 8, 9 తరగతుల వారికి గణితం, ఇంగ్లీషు 


పుస్తకాలు ఇంతవరకు అందలేదు. 8వ తరగతి 
విద్యార్థులకు ఇంగ్లీషు, సోషల్‌ సబ్జెక్టులకు సంబం 
ధించిన పుస్తకాలు రావాల్సి వుంది. ప్రధానంగా 
పదవ తరగతి విద్యార్థులు పుస్తకాలు సకాలంలో 
అందకపోవడంతో తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. 
కేవలం 50 శాతం పుస్తకాలు మాత్రమే ఇంతవ 
రకు పాఠశాలలకు అందాయి. ప్రధాన సబ్జెక్టుల 
టెస్టు బుక్కులు కొరతగానే వున్నాయి. మరోవైపు 
జిల్లాకు వచ్చిన పుస్తకాలను ఆయా మండలాల్లోని 
పాఠశాలలకు చేరవేయడంలో మండల విద్యాశా 
ఖాధికారులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తుండడంతో 
పలుచోట్ల మండల విద్యాకేంద్రాల్లోనే పాఠ్యపుస్త 
కాలు మూలుగుతున్నాయి. 


గీ ఇంటికి జడ్పీటీసీలు, ఎమ్బీపీలు, ఎమ్బ్పీటీసీలు 
స్తానిక సంస్థల్లో ప్రత్యేకాధికారుల పాలన 


స్థానిక సంస్థల పదవీకాలం ముగియడంతో 
ప్రత్యేక అధికారుల పాలన ఆరంభమైంది. జూలై 
21వ తేది గురువారం సాయంత్రంతో ఎమ్బీపి, 
ఎమ్బీటీసీల పదవీకాలం ముగియగా, 22వ తేది 
శుక్రవారం సాయంత్రంతో జద్బీటీసి సభ్యుల పదవీ 
కాలం సమాప్తమయ్యింది. జిల్లా పరిషత్‌ ఛైర్మన్‌గా 
కాకాణి గోవర్దన్‌రెడ్డి పదవీ కాలం ముగిసింది. ప్రభు 
త్వం జడ్బీ ప్రత్యేకాధికారిగా కలెక్టర్‌ బి.శ్రీధర్‌ను 
నియమిస్తూ జీవో 189ను విడుదల చేయడంతో 
23వ తేది ఆయన ప్రత్యేకాధికారిగా బాధ్యతలు చేప 
ట్టారు. 2006 సంవత్సరంలో స్థానిక సంస్థలకు 
ఎన్నికలు జరిగాయి. అప్పటి నుంచి ఐదేళ్లపాటు 
ఎమ్బీటీసి, ఎమీపి, జద్బీటీసి హోదాల్లో కొనసా 
గారు. గడువు పూర్తయ్యేలోపు తిరిగి స్థానిక సంస్థ 
లకు ఎన్నికలు నిర్వహించాల్సి వున్నప్పటికి ప్రస్తుతం 
రాష్ట్రంలో నెలకొన్న రాజకీయ పరిణామాలతో 


వీటిని నిర్వహించలేని పరిస్థితి ఏర్పడడంతో ప్రభు 
త్వం ప్రత్యేకాధికారుల పాలన తీసుకురావాలని 
భావించింది. దీంతో కలెక్టర్‌ జిల్లా పరిషత్‌ ప్రత్యేకా 
ధికారిగా నియమితులయ్యారు. జిల్లాలోని 46 మం 
డలాలకు ప్రత్యేకాధికారులను నియమిస్తూ 22వ 
తేది సాయంత్రం పంచాయితీరాజ్‌ ముఖ్య కార్యదర్శి 
రాజీవ్‌ శర్మ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఇక స్థానిక 
సంస్థల పాలన ముగియడంతో 598 మంది ఎమీ 
టీసిలు, 46 మంది జద్పీటీసిలు మాజీలయ్యారు. 
ఎమ్బీటీసిల్లో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ సభ్యులు 327 మంది, 
టిడిపివారు 217 మంది, సిపిఎం వారు 22 మంది, 
బిజెపివారు ఆరుగురు, ఇండిపెండెంట్లు 25 మంది, 
సిపిఐకు ఒకరు వున్నారు. జద్పీటీసిలకు సంబం 
ధించి కాంగ్రెస్‌ పార్టీకి 32 మంది, టిడిపికి 14 
మంది వున్నారు. పాలన ముగియడంతో మొత్తం 
644 మంది సభ్యులు మాజీలుగా మిగిలారు. 


వలన రెండు లక్షల టన్నుల బూడిద వస్తుందని శాస్త్ర 


రం కానుంది. 


ఎస్సే, ఎస్సీలు కళనం సరికొకెత్త పథకం 


ఆ ౭౦దిర జల వఏథకంగ౧ నామకరణం 
షెడ్యూల్డు కులాలు, షెడ్యూల్డు తెగలవారి 
జీవన ప్రమాణాలు మరింత మెరుగుపరిచేందుకు 
మరో కొత్త పథకం కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రవేశ పెట్టింది. 
ఇందిర జల వథకం పేరుతో సెఫ్టెంబర్‌ నుంచి అమ 
లులోకి రానుంది. ఎస్సీ, ఎస్టీల ఉప ప్రణాళిక నిధు 
లను ఈ పథకానికి కేటాయిస్తారు. ఉప ప్రణాళిక 
నిధులను ఇతర పథకాలకు మళ్లిస్తే ఎస్సీ, ఎస్టీలకు 
తీరని అన్యాయం జరుగుతుంది. దీనిపై పలువురు 


ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులపై దళిత సంఘాలు ఒత్తిడి తేవ 
డంతో ఉప ప్రణాళిక నిధులను ఎస్సీ, ఎస్టీలకే ఖర్చు 
చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఈ పథకం 
అమలు బాధ్యతలను గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖకు అప్ప 
గించనున్నారు. ఇందుకు అవసరమైన ప్రణాళికను 
రూపొందించేందుకు అధికార యంత్రాంగం నిమగ్న 
మైంది. అన్ని శాఖల నుంచి ఎస్సీ, ఎస్టీలకు సంబం 
ధించిన ఉప ప్రణాళిక నిధుల్ని ఒకే పద్దు కిందకు 
చేర్చి ఖర్చు చేస్తారు. 


9 సిఎం రావడమే కారణం 


రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నెల్లూరు పర్యటన సంద 
ర్భంగా పోలీసులు విధించిన ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలతో నగర 
ప్రజలు ఉదయం నుంచి రాత్రి పది గంటల వరకు 
ఇక్కట్లు పడ్డారు. ముత్తుకూరు వైపు నుంచి వాహనా 
లను రాత్రి తొమ్మిది గంటల నుంచి పది గంటల 
వరకు సర్వేపల్లి బ్రిడ్జిపై తూర్పువైపున నిలిపి వేశారు. 
ఆదాల ప్రభాకర్‌రెడ్డి నివాసానికి సిఎం రాత్రి భోజనా 
నికి వెళ్లడంతో ఆయన తిరిగి వెళ్లేవరకు వాహనా 
లను కదలనీయలేదు. అలాగే ఉదయం గాంధీబొమ్మ 
నుంచి వేదాయపాళెం వైపు వెళ్లే అన్ని రకాల వాహ 
నాలను విజయమహల్‌ గేటు మీదుగా మళ్లించారు. 
ఈ రహదారి ఇరుగ్గా వుండడంతో వాహనాల రాక 
పోకలకు తీవ అంతరాయం ఏర్పడింది. కొన్ని కూడ 
ళ్లలో ట్రాఫిక్‌ పోలీసులకు, వాహన చోదకులకు వాగ్వి 
వాదం కూడా జరిగింది. ఇతర జిల్లాల ఎస్‌ఐ, సిఐ 
లను ట్రాఫిక్‌ కూడళ్లలో నియమించడంతో వారికి 
సరైన అవగాహన లేకుండా పోయింది. 


విగ్రహావిష్క్మరణలు 

యూనివర్శిటీకి శంకుస్థాపన అనంతరం ముఖ్య 
మంత్రి కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి వేదాయపాళిం చేరుకొని 
అక్కడ ఏర్పాటు చేసిన బాబు జగజ్జీవన్‌రామ్‌ విగ్ర 
హాన్ని ఆవిష్కరించారు. జగజ్జీవన్‌రామ్‌ దేశానికి చేసిన 
సేవలను కొనియాడిన ముఖ్యమంత్రి ఆయన కుమార్తె 
ప్రస్తుత లోక్‌సభ స్పీకర్‌ మీరాకుమార్‌ తనకు ఎంతో 
చక్కని సూచనలు చేశారన్నారు. అనంతరం కరెంటు 


ఘుననణ్త్య్హునం చేయుండె! 
సిబ్బందికి జైలు సూపరింటెండెంట్‌ హుకుం 


జిల్లా జైలు సూపరింటెండెంట్‌ వరప్రసాద 
రావు ఈ నెల క౦వ తేదిన పదవీ విరమణ చేయ 
నున్నారు. ఈ సందర్భంగా భారీస్థాయిలో సన్మాన 
కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని తన కిందిస్థాయి 
అధికారులు, సిబ్బందిని ఒక్కొక్కరిని వెయ్యి నుంచి 
రెండు వేల రూపాయల వరకు చందాలు వేసుకో 
వాలని ఆదేశించారు. ఖర్చులకు చాలకుంటే జైల్లో 
శిక్షపడ్డ ఖైదీలు, రిమాండ్‌ ఖైదీల నుంచి 200 
రూపాయలు వసూలు చేసేటట్లు నిర్ణయించారు. ఈ 
సన్మాన కార్యక్రమానికి ఈ నెల 30వ తేది ముహూ 
ర్తంగా నిర్ణయించారు. సన్మాన కార్యక్రమంలో బం 
గారు వాచీ, ఉంగరం బహుకరించాలని జైలు అధి 
కారులు, సిబ్బంది అన్ని ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. జైలు 
సూపరింటెండెంట్‌గా బాధ్యతలు చేపట్టిన తర్వాత 
ఈయన పై అనేక అవినీతిపరమైన ఆరోపణలు వెల్లు 
వెత్తాయి. ఎన్ని ఆరోపణలు వచ్చినా పైఅధికారులు 
విచారణ చేపట్టంలో పూర్తిగా వైఫల్యం చెందారు. 


ఆఫీసు సెంటర్‌లో పెట్టిన వైఎస్‌రాజశేఖర్‌రెడ్డి విగ్ర 
హాన్ని ఆవిష్కరించిన ముఖ్యమంత్రి వైఎస్‌ కాంగ్రెస్‌ 
పార్టీలో వుండబట్టే వివిధ పదవులను అలంకరించా 
డన్నారు. ఈ కార్యక్రమాల్లో రూరల్‌ శాసనసభ్యుడు 
ఆనం వివేకానందరెడ్డి, ఎమ్మార్పీఎస్‌ రాష్ట్ర నేత మంద 
కృష్ణమాదిగ తదితరులు పాల్గొన్నారు. ముఖ్యమంత్రి 


నెల్లూరు పర్యటన అనుకొన్న దానికంటే మూడు గం 


టలు ఆలస్యంగా ప్రారంభం కావడంతో ఆ ప్రభావం 
అన్ని కార్యక్రమాలపై పడింది. 


జమోకరైను 


జైలుకెందుకు వెళ్లాలి? 


మొదటి పేజీ కొరవ 

ప్రచారం వుందంటే ఆయన ప్రవర్తన ఎటువంటిదో 
అర్ధం చేసుకోవచ్చు. 

కాలం కలిసి వస్తే నడిచొచ్చే కొడుకు పుడ 
తాడు. అదే తిరగబడితే, కర కూడా పామై కరు 
స్తుంది. హైకోర్టు కేసుల విషయంలో జగన్‌ పరిస్థితి 
అట్లనే వుంది ఇప్పుడు. ప్రధానంగా రెండు అంశా 
లలో జగన్‌ న్యాయ పరిశీలకులకు దొరికిపోయే అవ 
కాశం వుందని నిపుణులు చెప్తున్నారు. మొదటిది - 
కలకత్తా వంటి నగరాలు, మారిషస్‌ వంటి దేశాల 
నుంచి హవాలా మార్గంలో చేసిన లావాదేవీలు. 
రెండవది, తన కంపెనీలలో పెట్టుబడి పెట్టిన వారికి 
ప్రభుత్వం నుంచి అందిన ప్రయోజనాలకు సంబం 
ధం వుందనే నిరూపణ. 

హవాలా విషయంలో మనీ లాందరింగ్‌, విదేశీ 
మారక ద్రవ్య నియంత్రణ వంటి చట్టాలు చాలా కరి 
నంగా వుంటాయి. ఒకసారి వాటికి చిక్కితే బయట 
పడడం దుర్లభం. సిబిఐ దగ్గర ఆ ఆధారాలుంటే 
జగన్‌ తప్పించుకోవడం అసాధ్యం. 


నిబిఐకి తలనొవ్సి/ 

జగన్‌ కంపెనీలలో పారిశ్రామికవేత్తల పెట్టు 
బడులది చాలా చిక్కుముడి. దాదాపు యాభై వరకు 
కంపెనీలు ఇట్లా పెట్టుబడులు పెట్టి వున్నాయి. 
ఇంచుమించుగా వారందరికీ వైఎస్‌రాజశేఖర్‌రెడ్డి 
ఏదో ఒక ప్రయోజనం చేసి పెట్టాడు. ఆ తీగ లాగితే 
చాలా డొంకలే కదులుతాయి. ఈ రెండింటికీ ముడి 
పెట్టి, సంబంధం కలిపి, దర్యాప్తు నివేదిక ఇవ్వా 
లంటే సిబిఐకి తల ప్రాణం తోకకు వస్తుంది. కానీ 
వారా దిశలోనే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అందు 
కోసమే సెక్రటరియేట్‌ నుంచి ఫైళ్లు తెస్తున్నారు. ఏ 
ఫైల్‌ చూసినా కన్పించేది, అక్రమాల పుట్టలు 
మాత్రమే. జగన్‌తో సంబంధం ఒక ఎతైతే, ఆ 
ప్రయోజనాల కోసం అతిక్రమించిన చట్టాలు, నిబం 
ధనలు మరొక ఎత్తు. జగన్‌ కంపెనీలలో పెట్టుబ 


ముఖ్యమంత్రి 
9వ పేజీ కొరవ 


ఆనం సోదరులకు ఆధికారముందన్న అహంకారం 
తప్ప, నెల్లూరు నగరం దాటితే పార్టీ నేతలు, కార్య 
కర్తలలో అభిమానం లేదన్న నిజాన్ని ఆ ఇద్దరు రాష్ట్ర 
నేతలూ గ్రహించడం. నేదురుమల్లి జనార్దనరెడ్డి వర్గీ 
యులుగా ఇంతకాలం మెలిగిన వారు ఆనం వారితో 
కలిసి పని చేయడానికి ఇష్టపడక పోవడం వల్ల జిల్లా 
కాంగ్రెస్‌ రాజకీయాలలో ఒక విధమైన శూన్యత 
ఏర్పడుతున్నది. దాన్ని పూరించడానికి ఈ ఇద్దరూ 
అతికినట్లు సరిపోతున్నారు. ఆనం వారితో వారికి 
విభేదాలు లేవు. జనార్దనరెడ్డితో సత్సంబంధాలు 


ఉపశమింపజేయగలరా! 
మొదటి పేజీ కొరవ 


ప్రతిపక్ష సభ్యులు దాదాపు యాభై మంది ఒకేసారి 
రాజీనామా చేశారు. ఆనాటి లోక్‌సభ స్పీకర్‌ బల 
రాం జక్కర్‌ వాటన్నిటినీ ఆమోదించాడు. మన శాసన 
సభలో కూడా 16 మంది టిఆర్‌ఎస్‌ శాసనసభ్యులు 
రాజీనామా చేసినప్పుడు ఆమోదించారు. కానీ 
ఇప్పుడు మాత్రం నాదెండ్ల మనోహర్‌ రాజీనామా 
లను తిరస్మరించాడు. భావోద్వేగంతో చేసినవని 
తనకు తోచినందున ఆ నిర్ణయం తీసుకొన్నానని 
చెప్పాడు. 


14 29 జూలై 2011 


డులు పెట్టడంతో ఆయా పారిశ్రామికవేత్తల పాపం 
పరిమితం కావడం లేదు. ప్రభుత్వం ఆస్తులను 
అడ్డదుడ్డంగా పొందిన నేరం కూడా వారి మెడకు 
చుట్టుకొంటున్నది. రాచ పీనుగ ఒంటరిగా చావద 
న్నట్లు, జగన్‌ తనతో పాటు చాలామంది పారిశ్రా 
మికులను, ఐఎఎస్‌ అధికారులను కూడా జైలుకు 
తీసుక వెళ్లేట్లు కన్పిస్తున్నది పరిస్థితిది. 


అందరినీ తీనుకవెలాను! 


ఈ పరిస్థితిని ఎదుర్కోవడానికి జగన్‌ మాన 
సికంగా సిద్ధమైపోయినట్లు ఆంతరంగికులు చెప్పు 
న్నారు. హైకోర్టు తీర్పులో, సిబిఐ దర్యాప్తులో తన 
చట్ట విరుద్ధ కార్యక్రమాలు బయటపడడం ఖాయ 
మనే నిశ్చయానికి వచ్చేశాడట ఆయన. జైలుకు 
పోవడం ఖాయమని భావిస్తున్నాడట. అయితే ఏ 


ఫైల్‌ మీదా సంతకం చేయని తానే జైలుకు వెళ్ల 


వలసి వచ్చినప్పుడు, తన తండ్రితో పాటుగా ఈ 
పాపంలో భాగం పంచుకొన్న మంత్రులు, కెవిపి 
రామచంద్రరావు వంటి సన్నిహితులను కూడా వదలే 
ప్రసక్తి లేదని ఆవేశంగా చెప్తున్నాడని తెలుస్తున్నది. 
భూములు ఇవ్వాలన్నా పారిశ్రామికులకు రాయి 
తీలు కల్పించాలన్న గనులు కేటాయించాలన్నా 
సంబంధిత మంత్రులు, ఐఎఎస్‌ అధికారులు కూడా 
సంతకాలు పెట్టాలి. క్యాబినెట్‌ తీర్మానాలు చేయాలి. 
అటువంటప్పుడు ఈ పాపం మొత్తాన్ని నేనొక్కడినే 
ఎందుకు మోయాలి, వారందరూ కూడా నాతో 
కలిసి జైలుకు రావల్సిందే కదా అన్నది ఆయన 
వాదన. అవసరమైతే, ఆయా సంబంధితుల పాత్రను 
నేనే సిబిఐకి వివరించి చెప్తానని కూడా అంటు 
న్నాడని తెలుస్తున్నది. నా ఆస్తులు జప్తు అయితే, 
వారి ఆస్తులు మాత్రం ఎట్లా మిగులుతాయి అన్నది 
ఆయన ప్రశ్న 


మొత్తం మీద జగన్‌ కేసులు రాష్ట్ర రాజకీ 
యాలలో తీవ్ర సంచలనానికి, సంక్షోభాలకు దారి 


తీసే పరిస్థితులు కన్పిస్తున్నాయి. ఇవి ఎక్కడ మొదలై 


ఎక్కడ తేలుతాయో వూహకే అందడం లేదు. 


న్నాయి. అందువల్ల ఎవరితోనైనా మాట్లాడడానికి, 
ఎవరినైనా కలుపుకొని పోవడానికి అవకాశం లభి 
స్తున్నది. ఆనం సోదరులు గత కొంతకాలంగా అధి 
కార మదంతో, తమకు గిట్టని వారిని శత్రువు లుగా 
చూసే అలవాటు నేర్చుకొన్నారు. దానివల్ల జిప 
ఛైర్మన్‌ కాకాణి గోవర్ధన్‌రెడ్డి వంటివారు వారితో 
ఏగలేక పార్టీని వీడి వెళ్లారు. ఆనం వారికి పెత్తనం 
వదలిపె డితే, జిల్లా కాంగ్రెస్‌లో వారు తప్ప వేరొకరు 
మిగలని ప్రమాదం వస్తుందని గ్రహించిన పిసిసి, 
ముఖ్యమంత్రులు ఆదాల, వాకాటిలకు ఒక అవ 
కాశం ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. దానికి ఈ పర్య 
టనతోనే నాందీ ప్రస్తావన జరిగింది. జిల్లా రాజ 
కీయాలలో ఇదొక శుభ పరిణామంగా భావించాలి. 


దీనివల్ల లోక్‌సభ స్పీకర్‌ పని సుకరమై 
పోయింది. సాధారణంగా అయితే, అది అత్యున్నత 
సభ కాబట్టి, అక్కడ తీసుకొనే నిర్ణయాన్ని దిగువ 
సభలు పాటించాలి. కానీ, జాతీయ స్థాయిలో ఈ 
రాజీనామాలను ఒక వివాదంగా మార్చడం ఇష్టం 
లేని కాంగ్రెస్‌ అధిష్టానం తెలివిగా శాసనసభ స్థాయి 
లోనే దీనికొక పరిష్కారం చూపింది. సహజంగానే 
లోక్‌సభ స్పీకర్‌ కూడా ఇదే సూత్రం పాటించవచ్చు. 


ఇప్పుడు బంతి మళ్లీ ఎమ్మెల్యేల కోర్టులో 
పడింది. మళ్లీ రాజీనామాలు చేయాలా వద్దా అన్న 
నిర్ణయం తీసుకోలేక పోతున్నారు వారు. మళ్లీ 


ల 


స్టేట్‌ ఫైనాన్స్‌ మినిస్టర్‌ శ్రీ ఆనం రామనారాయణరెడ్డి గారి సమక్షంలో గౌ; ముఖ్యమంత్రి శ్రీ ఎన్‌.కిరణ్‌కుమార్‌రెడ్డి 

గారికి తేది 24-7-2011న జ్ఞాపిక మరియు వారు సాధించిన పరిపాలనా విజయాల అభినందన పత్రం 

బహుకరిస్తున్న డౌక్టర్‌ మ౦డవ శ్రీధర్‌రావు (International Sportsmen). ప్రక్కన మురళీకృష్ణ గ్రూప్‌ ఆఫ్‌ 
హోటల్స్‌ ఎం.డి విిహజరత్‌బాబు మరియు సర్వేపల్లి శాసనసభ్యులు ఆదాల ప్రభాకర్‌రెడ్డి గారు. 


చేసినా, మళ్లీ తిరస్కరిస్తే ఏమి చేయాలి? ఎన్ని 
రోజులు ఈ నాటకం నడుస్తుంది? దానివల్ల ఏమి 
ఉపయోగం? రాజీనామాలు కాకుండా, కేంద్రం మీద 
ఒత్తిడి తేవడానికి తెలంగాణవాదుల దగ్గర ఇంకే 
అస్త్రం మిగిలి వుంది? 


స్పీకర్‌ నిర్ణయంతో తెలంగాణ ఉద్యమం 
చప్పబడి పోతుందని చెప్పలేము కానీ, దీనివల్ల 
తాత్కాలికంగా కొంత విరామం దొరికిందన్నది నిజం. 
గులాం నబీ ఆజాద్‌ చాలా తెలివిగా ఆ వ్యవధిని 
వాడుకొంటున్నాడు. చర్చల పేరిట కాలం సాగదీస్తు 
న్నాడు. నిజానికి గులాం దగ్గర చర్చల వల్ల ఎటు 
వంటి ప్రయోజనం లేదు. అదొక నాటకం మాత్రమే. 
కానీ ఏదో ఒక ఉపశమనం కావాలి కాబట్టి, దాన్ని 
సాగదీస్తున్నారు. 


రాజీనామాల నాటకం మొదలు పెట్టింది 
కాంగ్రెస్‌వాదులు. కాబట్టి, వారే ఏదో ఒక మార్గంలో 
తెలంగాణ ఉద్యమాన్ని చల్లార్చిన పాపం తమకు 
చుట్టుకోకుండా చూసుకోవాలి. అది ఎట్లా అన్నదే 
సమస్య. దీనివల్ల ఎక్కువగా లాభపడింది తెలుగు 
దేశం పార్టీ. తెలంగాణ జిల్లాలలో తిరగలేని పరిస్థి 


నెల్లూరు ముచ్చట్లు 
కవ. పేజీ కొరవ 


పాటలు పెద్ద సౌండ్‌తో పెట్టేశారు. ఐదారుసార్లు 
పోలీసు అధికారులు సమావేశ మందిరంలోకి వచ్చి 
పాటలు వినడం తప్ప వారిని అక్కడ నుంచి లేచి 
పొమ్మని చెప్పలేకపోయారు. 


మహమ్మద్‌ రఫి మ్యూజికల్‌ నైట్‌! 


నెల్లూరులోని మహమ్మద్‌ రఫి కల్చరల్‌ అకా 
డమీ మధుర గాయకుడు రఫి 31వ వర్థంతి పురస్క 
రించుకొని జూలై 31వ తేది మ్యూజికల్‌ నైట్‌ కార్య 
క్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది. ఈసారి ఈ కార్యక్రమం 
శ్రోతలకు మరింత సౌకర్యం కోసం అనిల్‌ గార్డెన్స్‌లో 
ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. దుబాయ్‌ గాయకులు ఎహ్‌ 
తెషామ్‌, సిమ్రన్‌, కర్నూలు ఇబ్రహీం, కలీముల్లా, 
గౌస్‌బాషా, సుజాత, శిరీష, రుబీనాలు రఫిసాబ్‌ 
పాడిన పాటలు పాడుతారు. కుటుంబ సమేతంగా 
ఈ మ్యూజికల్‌ నైట్‌కు తరలి వచ్చి జయప్రదం చేయ 
మంటున్నాడు నిర్వాహకుడు జాకీర్‌ హుస్సేన్‌. 


తులలో రాజీనామాలకు సహకరించారు వారు. 
దానితో వారికి పోయిన ప్రాణం లేచి వచ్చింది. 
ఇప్పుడు కూడా కాంగ్రెస్‌వాదులు రాజీనామాల విష 
యంలో మళ్లీ ముందుకు వస్తే మేమూ సిద్ధమే 
అంటున్నారు. 


తెలంగాణ ఇవ్వకుండా, తెలంగాణ ఉద్య 
మాన్ని ఉపశమింప చేయాలన్నది కాంగ్రెస్‌ అధి 
ష్టానం తాపత్రయం. ఆ విషయంలో వారి ప్రయ 
త్నాలు ఎంతవరకు సఫలీకృతం అవుతాయో తెలి 
యదు. ఏ మందూ పని చేయనప్పుడు సర్వరోగ 
నివారిణి వంటి రాష్ట్రపతి పాలన వుండనే వుంది. 
చివరి అస్త్రంగా దాన్ని ప్రయోగించాలన్నది వారి 
ఉద్దేశం. 


అయితే, కెసిఆర్‌ వూరకే వుంటాడా? వుంటే 
ఆయన రాజకీయ ఉనికి నిలుస్తుందా అన్నది ప్రశ్న 
రాజకీయ వ్యూహాలు పన్ని ఎదుటి వాడిని తెలివిగా 
ఇరికించి తమాషా చూడడంలో కెసిఆర్‌ ప్రావీణ్యం 
అపారం. ఆయన తదుపరి ఎత్తు ఏమిటి అన్న దాని 
మీద తెలంగాణ ఉద్యమ పోకడ ఆధారపడి వుం 
టుంది. 


మరణం 


నెల్లూరులో ప్రముఖ స్థిరాస్థి వ్యాపారి, 
మల్లాం వాస్తవ్యుడు వేనాటి బాలసు బ్రహ్మణ్యం రెడ్డి 
సతీమణి వేనాటి సుజాతమ్మ(55) 26వ తేది మర 
ణించారు. సుజాతమ్మ దైవభక్తి పరాయణురాలు. ఆమె 
రామేశ్వరంలో వుండగా గుండెపోటు రావడంతో 
హాస్పిటల్‌కు తీసుకొని వెళ్తుండగా మరణించారు. 
ఈమెకు ఒక కుమారుడు, కుమార్తె. జీవిత సహ 
చరిణిని కోల్పోయిన బాలసుబహ్మణ్యంరెడ్డికి మా 
సానుభూతి. 


బీడీ కార్మికుల బతుకులు 


5వ పేజీ కొరవ 

ఖ్యలో కార్మికులుంటే తక్కువ సంఖ్యలో వున్నట్లు 
రికార్డులు చెబుతున్నాయి. నెల్లూరు నగరంలో ఐదు 
బీడీ కంపెనీలున్నాయి. ఒక్కో వీడీ కంపెనీ తరపున 
దాదాపు 10వేల మందికి తక్కువ కాకుండా బీడీలు 
తయారు చేస్తున్నారు. రాష్ట్రప్రభుత్వ అధికారులకు 
ఇందులో ఏ అధికారం లేకపోవడంతో కంపెనీ 
ప్రతినిధులపై చర్యలు తీసుకోలేకపోతున్నారు. 


నిరంతరం వార్తల్లో నెల్లూరు సెంట్రల్‌ జైలు. 


ల్లూరు సెంట్రల్‌ జైల్లో జైలు అధి 

ల? అక్రమాలకు, అవినీతికి అంతే 
లేకుండా పోతోంది. ఖైదీలను అడ్డం పెట్టుకొని 
కోట్లు గడించిన ఆయన తన ర్షిటైర్‌మెంటు ఫం 
క్షన్‌ను “బంగారంగా” జరిపించుకొనేందుకు సిద్ధం 
కావడం అతని అవినీతి దాహాన్ని తెలియజే 
స్తోంది. ఈ నెలాఖరుకు పదవీ విరమణ చేస్తున్న 
ఆయన్ను 'ఘనం'గా సన్మానించేందుకు జైల్లోనే 


ఆ మెడికల్‌ మాఫియాపై 


సౌర హక్కుల 


దుల కంపెనీలు చేస్తున్న మాయా 
మఘరెజాలంపి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ పౌర 
హక్కుల సంఘం సంతకాల ఉద్యమం చేప 
ట్టింది. క్లినికల్‌ టెస్టుల పేరుతో మందుల కంపె 
నీలు ప్రజలపై చేసే ప్రయోగాలు చాలా దుర్మా 
ర్గంగా వుంటున్నాయన్నది అందరికి తెలిసిందే. ఈ 
కంపెనీలు చేస్తున్న చర్యలపై కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభు 
త్వాలు పెద్దగా పట్టించుకోవడం లేదు. ప్రభుత్వ 
విధానాలు కార్పొరేట్‌ సంస్థల ప్రయోజనాలకు 
అనుగుణంగా వుండటం వలన ప్రజల ఆరోగ్య 
ప్రయోజనాలకు అందులో చోటు లేకుండా 
పోయింది. ఆరోగ్యరంగంలో ప్రైవేట్‌ శక్తులదే 
పైచేయి కావటం వల్ల ఆరోగ్యానికి, జీవించే 
హక్కుకు పెను ప్రమాదం ముంచుకొచ్చింది. 


2008వ సంవత్సరంలో బెషధ నిరోధక 
తను ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటున్నాయన్న విషయమై 
167 రకాల యాంటీబయోటిక్స్‌పై పరిశోధనలు 
జరిగాయి. ఈ పరిశోధనల్లో 15 రకాలు మాత్రమే 
ఉపయోగపడతాయని తేల్చారు. మిగిలిన 152 
రకాలు ప్రజల ఆరోగ్యాన్ని దెబ్బతీసేవని తేలింది. 
ఇప్పటికీ మన రాష్ట్రంలో విద్యార్థులపై జాషధ 
ప్రయోగాలు జరుగుతున్న విషయం ఇటీవల బహి 
ర్ల్గతమైంది. ఒకే వ్యాధికి సంబంధించిన మందును 


వుంటూ భూ కబ్బాలకు, బెదిరింపులకు పాల్ప 
డుతూ పెద్ద ఎత్తున గడిస్తున్న హత్య కేసులో నిం 
దితుడు తీర్మానించాడట. అంతే క్షణాల్లో దానికి 
సంబంధించి ఎవరెవరు ఎంతివ్వాలి, ఆ అధికా 
రికి ఏ బహుమతివ్వాలి అని అతడే నిర్ధారించా 
డట. జైలు అధికారి ఆ ఖైదీకి చేసిన మేలుకు 
తిరిగి రుణం తీర్చుకోవడం కోసం చేస్తున్నాడులే 
అనుకొంటే ఇబ్బంది లేదు. కానీ తెలిసో తెలి 


రొ 


ఆ 


ఒక కంపెనీ ఒక ధరకు విక్రయిస్తే మరో కంపెనీ 
అధిక ధరకు విక్రయించి సొమ్ము చేసుకుంటుంది. 


కడుపులోని ఏలికపాముల్ని నియంత్రించే 
(ఆక్సిండ్‌ జోల్‌ మాత్ర మన రాష్ట్రంలో 9 రూపా 
యలకు అమ్ముతున్నారు. అదే మాత్ర తమిళనాడు 
రాష్ట్రంలో 35 పైసలకే దొరుకుతుంది. దీని 
గురించి సమాధానం చెప్పేవారు లేకుండాపో 
యారు. మందుల దుకాణాల్లో విక్రయించే మం 
దులు, ల్యాబ్‌లలో నిర్వహించే వివిధ రకాల 
వ్యాధి నిర్ధారణ, పరీక్షలకు వసూలు చేసే ఫీజు 
లపై నియంత్రణ లేకుండాపోయింది. పరీక్షలకు 
అయ్యే ఖర్చు, వసూలు చేసే ఫీజులను పరిశీలిస్తే 
ఆశ్చర్యపోకతప్పదు. వైద్య, ఆరోగ్యశాఖ పరిధిలోకి 
వీటిని తీసుకరాకపోవడమే అధిక ఫీజులకు కార 
ణం. 


గత నాలుగు నెలల నుండి మెడికల్‌ 
మాఫియా చేస్తున్న దోపిడీలపై పౌరహక్కుల సం 
ఘం ఫపైవేటు, ప్రభుత్వాసుపత్రుల నుంచి పూర్తి 
సమాచారాన్ని, వివరాలను సేకరించింది. ఆరో 
గ్యం మనహక్కు ప్రజలందరికీ వైద్యం అందించ 
డం ప్రభుత్వాల బాధ్యతనే నినాదంతో నెల్లూరు 
నగరంలో సంతకాల కార్యక్రమం చేపట్టారు. ఆ 
సంఘం ప్రతినిధులు సంతకాల కార్యక్రమంలో 
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ర్ల 


యకో క్షణికావేశంలో నేరం చేసి 
జైలు జీవితం గడుపుతున్న ఖైదీల 
నుంచి ముక్కుపిండి చందాలు 
వసూలు చేయడంపై గగ్గోలు రేగు 
తుంది. 


పొదుపు ఖాతాలో సొమ్ము 
డ్రా చేయిస్తున్నారు! 


జైలులో శిక్ష అనుభవించే 
ఖైదీలకు రోజువారీ పనులు చేసి 
నందుకు 40 రూపాయలు చెల్లి 
tf స్తుంది ప్రభుత్వం. ఈ మొత్తాన్ని 

ఆయా ఖైదీల పేరున ఖాతా 

తెరచి అందులో జమ చేస్తారు. 

జైలు నుంచి విడుదలైపోయే సమ 
యంలో వారి ఖాతాల్లో మొత్తాన్ని ఇచ్చి పంపు 
తుంటారు. దీంతోపాటు ఖైదీలను చూసేందుకు 
వచ్చే బంధువులు, స్నేహితులు ఇచ్చిన డబ్బులను 
ఆ ఖాతాల్లోనే జమ చేస్తారు. కష్టపడి చెమటోడ్చి 
ఖైదీలు సంపాదించుకొన్న చిన్న మొత్తాలను 
ఇప్పుడు జైలు అధికారి రిటైర్‌మెంట్‌ సన్మానానికి 
వినియోగించుకోవడం చాలా దుర్మార్గమైన చర్య. 
జిల్లా జైలులో మొత్తం 480 మంది వరకు 


మందుల కంపెనీలు, 
ప్రైవేట్‌ ల్యాబ్‌లు, డాక్టర్లు 
వ్రాస్తున్న ప్రిన్మవ్షన్స్‌ 
గురించి వివరిస్తున్నారు. 
లక్ష సంతకాలు సేకరించి 
రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి నివే 
దిక సమర్పించనున్నట్లు 
వారు చెప్పారు. 

మందుల కంపెనీలకు వ్యతిరేకంగా చేప 
ట్టిన సంతకాల సేకరణ ఉద్యమానికి అన్ని వర్గాల 
ప్రజల నుంచే కాకుండా కొందరు వైద్యుల నుండి 
కూడా పూర్తి మద్దతు లభిస్తున్నది. నెల్లూరు నగ 
రంలో తలపెట్టిన ఈ ఉద్యమాన్ని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 


జమిో౭౯రైతు 


ఆ జైలు సూపరింటెండెంట్‌ సన్మానానికి 


ఖైదీలు వున్నారు. వీరిలో చిన్నాచితకా ఖైదీలు 350 
మంది. మిగిలినవారు ఆర్థికంగా బలవంతులు. ఈ పరి 
స్థితుల్లో భూ కబ్జాలకు పాల్పడే ఖైదీ 350 మంది ఖైదీల 
వద్ద నుంచి 100 రూపాయలు బలవంతంగా వసూలు 
చేస్తున్నాడట. అందుకోసం వీరిని బెదరించి తమ ఇష్ట 
పూర్వకంగానే తమ ఖాతాలో సొమ్మును ఇస్తున్నామని 
తెల్లకాగితంపై వ్రాయించుకొన్నాడట. ఆయన గారు తన 
వాటాగా 50వేలు ఇచ్చాడట. మిగిలిన వారు 20వేలు, 
15 వేల రూపాయలను తమ స్థోమత, ఆ అధికారి 
తమకు చేసిన మేలును బట్టి పెద్ద మొత్తాలు చెల్లించా 
రట. ఈ డబ్బుతో 'ఘని సన్మానం చేయాలని సిద్ధమ 
య్యారు. అయితే ఆ అధికారి మాత్రం తనకు బంగారు 
వాచీ, ఉంగరం, చైను బహుమతులుగా ఇవ్వాలని కోర 
డంతో వాటిని ర్నిటెర్‌మెంట్‌ సన్మానం రోజు ఇచ్చేం 
దుకు సర్వం సిద్ధం చేశారట. 

అంత పెద్ద ఎత్తున అవినీతి, అక్రమాలకు పాల్ప 
డుతూ ఖైదీలు చెప్పినట్లు ఆడుతూ లక్షలు గడించిన 
ఆ అధికారి చివరకు ఖైదీల పొదుపు ఖాతాలోని 
సొమ్మును సన్మానం పేరిట దిగమింగడం చూస్తుంటే 
జైల్లో అధికారులు ఎంతకు దిగజారారో తెలుస్తుంది. 
జిల్లా ఎస్పీ జైల్లో తనిఖీలు చేసి సూచనలు చేయడం 
కాకుండా ఇలాంటి సంఘటనలు సరిదిద్దను దృష్టి 
సారిస్తే బాగుంటుంది. 


నాలా 


వః z. 
అత్తపానకారాల సంఘ్‌ 


టీ gC) $.P.8.R. 


తీసుకెళ్లేందుకు ఆ సంఘం నేతలు ప్రయత్నాలు 
చేస్తున్నారు. పట్టణ ప్రాంతాలకే పరిమితం కాకుండా 
గ్రామీణ ప్రాంత ప్రజలకూ వివరించేందుకు అవగా 
హన సదస్సులు నిర్వహించనున్నట్లు ప్రతినిధులు 
చెప్పారు. 


రాష్ట్రవ్యాపిత ఉద్యమం 


మెడికల్‌ మాఫియా చేస్తున్న దోపిడీ విధానాలపై త్వరలో రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉద్యమం చేప 
డతాం. తొలి దశ కార్యక్రమంలో భాగంగా సంతకాలు సేకరిస్తున్నాం. రెండవ దశలో మండల 
/' కేంద్రాలు, గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో అవగాహన సదస్సులు నిర్వహించి సంతకాలు సేకరించడం 


జరుగుతుంది. మూడవ దశలో మండల కేంద్రాలు, జిల్లా కలెక్టరేట్‌ ఎదుట ఆందోళన, ధర్నా కార్యక్రమాలు 
చేపట్టేందుకు నిర్ణయించాం. ఇందుకు ప్రజలు, ప్రజాసంఘాలు, అభ్యుదయవాదులు పూర్తి సహకారం అందిం 


చాలి. 


- ఎల్లంకి వెంకటేశ్వర్లు, ఎవినిఎల్‌సి జిల్లా కార్యదర్శి. 


డా॥పి.బాబునాయుడు, ఛైర్మన్‌ 

కళాశాల ఛైర్మన్‌గా వ్యవహరి 

స్తున్న డా॥పి.బాబునాయుడు 

అగ్రికల్చర్‌ బిఎస్సీ చేసి షుగర్‌ 

ఫ్యాక్టరీ ఎండిగా సుదీర్థక్రాలం 

పని చేసి పేరుప్రతిష్టలు సంపాదించారు. ఏటి 

కొప్పాక షుగర్‌ ఫ్యాక్టరీకి ఎండిగా వున్నప్పుడు 

2009-10 సంవత్సరానికి బెస్ట్‌ ప్రాడక్షన్‌కు 

గాను కేంద్రమంత్రి శరద్‌పవార్‌ నుంచి అవార్డు 

అందుకొన్నారు. పరిపాలనా, పారిశ్రామిక రం 
గాలలో 25 సంవత్సరాల అనుభవం వుంది. 
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డా॥ దత్తాత్రేయ శర్మ 
ప్రిన్సిపాల్‌ 


శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజనీ 

రింగ్‌ కాలేజికి ప్రిన్సిపాల్‌గా 

వున్న దత్తాత్రేయ శర్మ గత 20 సంవత్సరాలుగా 

వివిధ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాలల్లో పనిచేసిన 

అనుభవజ్ఞుడు. కర్నూలు పుల్లారెడ్డి కళాశాలలో 

డీన్‌గా, ప్రొఫెసర్‌గా, నెల్లూరు నారాయణ ఇంజ 
నీరింగ్‌ కాలేజిలో ప్రిన్సిపాల్‌గా పనిచేశారు. 


పి.వి. శ్రీనివాసరావు 


పి.వి.శ్రీనివాసరావు బాంబే ఐఐటిలో 
ఇంజనీరింగ్‌, అమెరికాలో ఎంఎస్‌ కోర్సు చేశారు. 
స్విస్‌ బ్యాంకు డైరక్టర్‌గా చాలా కాలం పని 
చేశారు. ప్రస్తుతం బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ అమెరికాలో 
ఎండిగా సేవలందిస్తున్న శ్రీనివాసరావుకు ఆర్థిక, 
పరిపాలన, కంప్యూటర్‌ రంగాల్లో విశేష అను 
భవం వుంది. 

ఐ.టి. ప్రసాదరావు 

చిన్నపిల్లల వైద్యంలో ఎండి చేసిన ప్రసాద 

రావు అమెరికాలో తన వైద్యసేవలను అందిస్తు 


న్నారు. ప్రతిభాపాటవాలతో అమెరికాలో సొం 
తంగా హాస్పిటల్‌ను నిర్వహిస్తున్నారు. 
పి.వి.రామకృష్ణ 
ఇంజనీరింగ్‌లో గ్రాడ్యుయేషన్‌ చేసిన 
రామకృష్ణ ఎన్‌ఆర్‌ఐ. బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ అమెరికాకు 
వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా వున్న ఆయన న్యూజెర్సీలో నివ 
సిస్తున్నారు. గ్రీన్‌కార్డ్‌ హోల్డర్‌ అయిన రామ 
కృష్ణకు బ్యాంకింగ్‌ రంగంలో అపార అనుభవం 
వుంది. కంప్యూటర్‌ రంగంలోనూ నిపుణులైన 
ఆయన బ్యాంకింగ్‌, మేనేజ్‌ముంట్‌ సెక్టార్లలో 
వివిధ హోదాల్లో పనిచేసి వున్నారు. 
దాక్టర్‌ జె.చంద్రమౌళి 
ఎంఎస్సీ, పిహెచ్‌డి చేసిన చంద్రమౌళి 
సుదీర్షకాలం ఓఎన్‌జిసిలో చీఫ్‌ కెమిస్టుగా సేవ 
లందించి వున్నారు. ప్రస్తుతం అమెరికన్‌ కంపె 
నీలో సైంటిస్టుగా పనిచేస్తున్నారు. 


పి.కృష్ణసుమంత్‌ 
సాఫ్ట్‌వేర్‌ నిపుణుడైన కృష్ణసుమంత్‌ బిటెక్‌, 
ఎంఎస్‌ చేశారు. ప్రస్తుతం ఫ్లోరిడాలో ప్రముఖ 
సాఫ్ట్‌వేర్‌ కం ల ఉన్నత ఉద్యోగంలో వున్నారు. 


మరక 


మెకానికల్‌ ఇంజనీరింగ్‌ చేసిన రమేష్‌ 
జెద్దాలో సీనియర్‌ ఇంజనీర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. 
ఆయన ఆర్థిక, పారిశ్రామిక, పాలనా రంగాల్లో 
అపార అనుభవం గడించారు. 


ఎన్‌.వాసుకి 
కంప్యూటర్స్‌లో ఎంఎస్‌ చేసిన శ్రీమతి 
వాసుకి న్యూయార్క్‌ బ్యాంక్‌ ఆఫ్‌ అమెరికాలో 
వైస్‌ ప్రెసిడెంట్‌గా పనిచేస్తున్నారు. కంప్యూటర్స్‌ 
తోపాటు బ్యాంకింగ్‌ నిర్వహణలో ఎంతో అను 
భవం గల వాసుకి రామకృష్ణ సతీమణి. 
డాక్టర్‌ పి.పద్మావతి 
శ్రీనివాసరావు సతీమణి డాక్టర్‌ పద్మావతి 
గైనకాలజీలో ప్రముఖ డాక్టర్‌గా పేరు ప్రఖ్యాతులు 
గడించారు. న్యూజెర్సీలోని 20 గవర్నమెంట్‌ హాస్పి 
టల్స్‌కు చీఫ్‌గా పనిచేస్తూ పేరు ప్రఖ్యాతులు 
గల వైద్యురాలిగా గుర్తింపు పొందారు. 
ఐ.సౌజన్య 
డాక్టర్‌ ప్రసాదరావు సతీమణి సౌజన్య 
ఫార్మాస్యూటికల్స్‌లో ఎంఎస్సీ చేసి ప్రస్తుతం అమె 
రికాలో పనిచేస్తున్న ఆమె పరిశ్రమల నిర్వహణ, 
పరిపాలనలో చక్కని అనుభవం గడించారు. 
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నెల్లూరులో ఎన్‌ఆర్‌ఐలచే స్థాపించబడిన మొట్టమొదటి ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజి 


ల్లాలో కొడవలూరు మండలం, నార్తురాజుపాళెంలో ఎన్‌ఆర్‌ఐల ఆధ్వర్యంలో క్రొత్తగా ఏర్నాటైన 
ల... శ్రీ వెంకటేశ్వర ఇంజనీరింగ్‌ కాలేజి. క్రమశిక్షణతో కూడిన అత్యుత్తమ విద్యాబోధనను విద్యార్థు 
లకు అందించేందుకు కళాశాల నిర్వాహకులు శ్రద్ధ వహించడం విశేషం. మొత్తం 10 ఎకరాల విస్తీర్ణంలో జాతీయ 
రహదారిని ఆనుకొని ఆహ్లాదకరమైన వాతావరణంలో ఏర్నాటెంది ఈ కాలేజి. 
గామీణ ప్రాంతంలోని ప్రతిభగల విద్యార్థులను ప్రోత్సహించాలన్న ఉద్దేశ్యంతో విదేశాలలో ఉన్నత ఉద్యో 
గాలు చేసే పలువురు ఈ కాలేజిని స్థాపించినట్లు నిర్వాహకులు చెప్తున్నారు. అన్ని హంగులతో ముస్తాబైన భవ 
నాలు, విద్యార్థులకు శ్రమ తెలియకుండా వుండేందుకు చల్లని ఎసి తరగతి గదులతో జిల్లాలోనే మేటి కళాశాలగా 
నిలబడేందుకు సర్వహంగులను సమకూర్చారు. 


ఉన్నత (శ్రేణి అధ్యాపక బృందం 

కళాశాలలో ప్రతి విభాగానికి ఆయా సబ్జెక్టులలో పిహెచ్‌డి చేసి డాక్టరేట్‌ కలిగిన వారు విభాగాధివతులుగా 
వున్నారు. వీరితోపాటు ఎంటెక్‌ చేసి బోధనలో విశేష అనుభవం గడించిన, నిష్టాతులైన వారిని అధ్యాపకులుగా 
నియమించడం వలన విద్యార్దులకు చక్కని విద్య అందనుంది. 


ఓవరాల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ ప్రోగ్రాం 


విద్యార్థులను చదువుతోపాటు వారిని అన్ని రంగాల్లో తీర్చిదిద్దేందుకు, ఓవరాల్‌ డెవలప్‌మెంట్‌ కోసం 
ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొంటున్నారు. విశాలమైన క్రీడాప్రాంగణం తీర్చిదిద్దబడి వుంది. విద్యార్థులందరికీ పరిశుభ్రమైన 
మినరల్‌ వాటర్‌ను అందించడంతోపాటు వైద్య చికిత్సల కోసం ప్రత్యేకంగా డాక్టర్లను నియమించడం జరిగింది. 
నెల్లూరు చిల్లన్స్‌ పార్కు వద్ద విద్యార్థినులకు, కళాశాల ఆవరణలో విద్యార్థులకు హాస్టల్‌ సౌకర్యం కల్పించారు. 
అత్యాధునిక ల్యాబొరేటరీలు 


సాంకేతిక పరమైన అంశాలలో విద్యార్థులు మరింత అభివృద్ధి సాధించేందుకు వీలుగా ఆధునిక వసతు 
లతో కూడిన ల్యాబొరేటరీలు, విశ్వవిజ్ఞానాన్ని విద్యార్థుల చెంతకు తెచ్చేందుకు అతి పెద్ద లైబ్రరీ కళాశాల ప్రత్యేక 
తల్లో ఒకటి. పోటీ ప్రపంచంలో ఉపాధి అవకాశాలను అంది పుచ్చుకొనేందుకు అతి ముఖ్యమైన కమ్యూనికేషన్‌, 
సాఫ్ట్‌ స్కిల్స్‌ను డెవలప్‌ చేసేందుకు విద్యార్థులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. 


ప్రతిభావంతులకు ఉచిత విద్య 


ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలో ఏ ఇంజనీరింగ్‌ కళాశాల ప్రకటించని విధంగా విద్యార్థులకు పలు ప్రోత్సాహకాలను 
ప్రకటిస్తోంది కళాశాల యాజమాన్యం. ఎంసెట్‌లో పదివేల లోపల ర్యాంకు లేదా ఇంటర్‌లో 950పైగా మార్కులు 
సాధించిన విద్యార్థులకు ఉచిత విద్య అందించడంతోపాటు ల్యాప్‌టాప్‌ ఉచితంగా అందజేయబడుతుంది. అలాగే 
50వేలలోపు ర్యాంకు లేదా ఇంటర్‌లో 900లకుపైగా మార్కులు సాధించిన విద్యార్థులకు ల్యాప్‌టాప్‌ ఉచితంగా ఇవ్వ 
బడుతుంది. మేనేజ్‌మెంట్‌ కోటాలో సీట్లకు ప్రభుత్వం నిర్దేశించిన విధంగానే ఫీజులు తీసుకోవడం జరుగుతుంది. 


అంతర్జాతీయ సంస్థలతో ఒప్పందం 


విద్యార్థులకు గ విద్యతోపాటు వారి ఉన్నతికి అవసరమైన సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అందించేందుకు 
జాతీయ, అంతర్జాతీయ కళాశాలల్లో పని చేస్తున్న నిష్ణాతులైన అధ్యాపకులు మరియు విధ అంతర్జాతీయ 
సంస్థలలో పని క అనుభవజ్ఞులైన వారిచే ప్రత్యేక సెమినార్‌లు నిర్వహించడం మా కళాశాల ప్రత్యేకత. 


Courses Offered 


౨ Civil Engineering (CE) - 60 Seats 

౨ Mechanical Engineering (ME) - 60 Seats 

అ Electrical & Electronics Engineering (EEE) - 60 Seats 

e Electronics & Communication Engineering (ECE) - 60 Seats 
e Computer Science Engineering (CSE) - 60 Seats 
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